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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


5 Οκτωβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 3491 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ.40025 

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 /τ.Α72-3-2011) 
«Περί συστάσεωςτου ΕΟΠΥΥ». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α7 
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή 
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». 


3. Τη με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911 /τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) 
περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 7, του αρ. 34 του ν. 4447/2016 

5. Τις διατάξεις του αρ. 108 του ν. 4461/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του αρ. 95 του ν. 4472/2017. 

7. Τις διατάξεις της παρ. 8β, του άρθρου 97 του 
ν. 4486/2017. 

8. Τη μεαρ. 1153/414/29-9-2017 απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου, αποφασίζει: 

Την έγκριση των τιμών αποζημίωσης των υλικών σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους Πίνακες (7). 

«Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους 
ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός 
θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέ- 
πονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράφει». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020229 

νΐνΑΟΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

310 χ 5ΜΜ, 50Ρ05 

4,59 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020236 

νΐνΑΟΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

310 χ 6ΜΜ, 50Ρ05 

4,59 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200459 

Βελόνες Ιπευρθη 330 χ 4 γππι για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200466 

Βελόνες Ιηευρθη 320 χ 4 γπιτί για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200473 

Βελόνες Ιηευρθη 320 χ 6ηιηι για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200480 

Βελόνες Ιηευρθη 320 χ δηιηι για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781754 

ΝΛ/ΕΙΙΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 4ΜΜ 100 ρεε 

9,18 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015789989 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 5ΜΜ ΙΟΟροδ 

9,18 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781761 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 6ΜΜ ΙΟΟροδ 

9,18 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781778 

\Λ/Ε11ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 8ΜΜ 100 ρεε 

9,18 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001906 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθάΙθ$ 4 γπγπ 320 100 1 

9,18 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568000930 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθάΙθ$ 5 πίιτ> 310 100 1 

9,18 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568003030 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθάΙθ$ 6 πίιπ 310 100 1 

9,18 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568000947 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ηθθάΐθδ 8 πίγπ 310 100'5 

9,18 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200534 

Βελόνες Ιπευρεη 290 χ 12 γτίπί για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200527 

Βελόνες Ιπευρεη 300 χ 8 πίπί για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200497 

Βελόνες Ιπευρεη 310 χ 5 γτιγτι για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200503 

Βελόνες Ιπευρεη 310 χ 6 ιίίιύι για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200510 

Βελόνες Ιπευρεη 310 χ δηιιη για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862076 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 4ΜΜ 50ρεε 

4,59 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862083 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 5ΜΜ 50ρεε 

4,59 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862090 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 6ΜΜ 50ρεε 

4,59 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862106 

\Λ/ΕίΙΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 8ΜΜ 50ρεδ 

4,59 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001609 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθάΙθ$ 5 πίπί 310 50' 

4,59 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568003023 

ΟοπϊγοΙΡιπθ Ρθπ ΝθθάΙθε δηιιτι 310 50' 

4,59 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001616 

ΟοπϊγοΙΡιπθ Ρθπ ΝθθάΙθδ 8 πίγπ 310 50' 

4,59 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020243 

νΐνΑΟΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

310 χ 8ΜΜ, 50Ρ05 

4,59 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680270 

Σΐπίνεπίιηθ® 4ιτΐΓηΧ320 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680720 

Σΐπίνεπίιηθ® 6ιηηΊΧ310 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680898 

Σΐπίνεπίιηθ® 8ιηιηΧ310 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117141042 

αίΟΚΡΙΝΕ 310 -δΐΎΐΓΤΐ 

9,18 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5207071000044 

ΕΑ$ΥϋΚΙΡ300 

9,18 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5207071000051 

ΕΑ5ΥΟΚΙΡ 320 

9,18 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

4015588790287 

ΜΕϋΙΤΟϋΟΗ 5ΤΕΚΙΕΕ ΙΑΝ0ΕΤ5 

9,18 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

382903201884 

Βϋ ΜΐεΓΟ-Ρΐηθ™ ΡΕΝ ΝϋΙ 12,7ιτιηΊ χ 290. 

9,18 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117121020 

αίΟΚΡΙΝΕ 320 -4ΓΤΊΓΤΊ 

9,18 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117131036 

01Ι0ΚΡΙΝΕ 310 - διππι 

9,18 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117151058 

αίΟΚΡΙΝΕ 290 - ΙΟπίπί 

9,18 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117010072 

ΟίΙΟΚΡΙΝΕ 290-12η·πη 

9,18 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903201396 

Βϋ Μϊογο-Ρϊπθ™ ΡΕΝ Νϋί 4ΠΊΠΊ χ 320. 

9,18 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903205929 

Βϋ Μιογο-Ριπθ™ ΡΕΝ ΝΩΕ 8πίπί χ 310. 

9,18 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903205943 

Βϋ Μϊογο-Ρϊπθ™ ΡΕΝ ΝϋΙ 5πιηΊ χ 310. 

9,18 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143655588 

ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ 320 X 4οιοι 

4,59 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143654024 

ΡΟΚΑ ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 310 X 5οιοι 

4,59 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143653140 

ΡΟΚΑ ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 310 X δοιοι 

4,59 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320012 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 4οιοι χ 330 

9,18 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320029 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 5οιοι χ 320 

9,18 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320050 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 12οιοι χ 290 

9,18 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320036 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 6οιοι χ 320 

9,18 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320043 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης διπηι χ 316 

9,18 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781792 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕΩΡΙΝΕ 12ΜΜ ΙΟΟροδ 

9,18 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200000020069 

Ε35ΥΓΠ3Χ 50 13Π0615 

2,30 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015781020 

\Λ/ΕΙΙ ΙΟΝ ΕΑΝ0ΕΤ5 286 ΙΟΟρεδ 

4,59 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003654701 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟΙΕΤ (100) 

4,59 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

6951568000961 

ΟοηΐΓοίΕΐηθ Ι 3ηεθΐ5 306 50' 

2,30 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003657207 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟΙΕΤ (25) 

1,15 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003658808 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟΙΕΤ (25) 

1,15 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200000019575 

νΐνΑΟΗΕΚ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 300 50Ρ05 

2,30 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

6949517000018 

2ΐη16θηΐΙθ® 306 Σκαρφιστήρες 100ΤΕΜ 

4,59 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

3830024962223 

2ΐη153ίθΐΐεθΐ® 2,2ηΊΠΊ Σκαριστήρες 100ΤΕΜ 

4,59 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

7640143650590 

ΡΟΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ χ 100 

4,59 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

7640143654079 

ΡΟΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ χ 50 

2,30 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

8809115907714 

ΙΝΡΟΡΙΑ Σκαρφιστήρες 30 6 (συσκ. ΙΟΟτμχ) 

4,59 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

8809115909565 

ΙΝΡΟΡΙΑ Σκαρφιστήρες 30 6 (συσκ. 50τμχ) 

2,30 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

386116340002 

ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50Ι_ϋ5 ν2 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

4,59 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

386116340507 

ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50Ι_υ$ \/2 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

2,30 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015780122 

ννΕΙΙΙΟΝ ΕΑΝ0ΕΤ5 286 50 ρεδ 

2,30 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015780139 

ννΕΙϋΟΝ ΕΑΝ0ΕΤ5 336 50 ρεδ 

2,30 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018284 

Αατυ-ΟήθΚ 5οίΐεΙΐχ ΙβιίοθΙ (100) 

4,59 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018260 

Αατυ-ΟΙίθΚ 5οίΐεΙΐχ ΙβηοεΙ (200) 

9,18 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018277 

Αοευ-ΟΙίθΚ 5οίΐοΜχ Ι 3Π0θΐ (25) 

1,15 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200133320081 

Μθάΐαπ σκαρφιστήρας (100) 

3,45 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200770 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ Οΐβΐίθδΐ (100 
σκαρφιστήρες + 100 ταμπόν)δθΐ 

4,59 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200619 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ □ΐ§ΐίθδΐ (25 
σκαρφιστήρες + 25 ταμπόν) 

1,15 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200763 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ □ΐ^ΐίθδΐ (50 
σκαρφιστήρες + 50 ταμπόν)δθΐ 

2,30 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630056989 

Αατυ-ΟΡίθΚ ΡθδΐεΙΐχ 24 ίθηεθίδ Εϋ 

1,15 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630056996 

Αεου-ΟήθΚ ΡθδΐεΙΐχ 102 ίθηεθΐδ Εϋ 

4,59 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5207071000037 

νίΤΚΕΧ 50ΡΤ 

2,30 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5203622539728 

ΜυΐΤΙίΕΤ ί3πεεΐ5 (Βελόνες) ΒΤΧ50 

2,30 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200133320067 

Αυτόματος σκαρφιστήρας νεπίιηθ 

4,59 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5021791708482 

ΡΚΕΕδΤΥίΕ ΙΑΝ0ΕΤ5 50 ΡΑ0Κ 

2,30 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4030841492043 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ υΐίΓθδοΤΐ ίθποθΐδ ( Βελόνες ) 

4,59 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4030841003867 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ ϋθΐΐεθ (Αποστειρωμένες βελόνες) 

2,30 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200558 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,3ηιΙ 306 χ δητητ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200541 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,3ηιΙ 316 χ διτπη 
(30 τμχ) 

3,00 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200589 

Σύριγγα ινσουλίνης ΙηδυηΊθά 0 ; 5 ιύίΙ 296 χ 

12,701171 (30 τμχ) 

3,00 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200572 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,5 γτίΙ 306 χ δητιτι 
(30 τμχ) 

3,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200565 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,5 γτίΙ 316 χ 8 πίγπ 
( 30 τμχ) 

3,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200602 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά ΙιύιΙ 306 χ 12,7ΐ7ΐηΊ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200596 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυητθά ΙιύιΙ 306 χ 8 πίπί (30 

τμχ) 

3,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904824037 

Βϋ ΜίεΐΌ-Ρΐηθ™ ΙΝ5υΐ_. 5ΥΚΙΝ6Ε 0,5ηιΙ χ 296 χ 
12,717101. (ΙΟΟροδ) 

12,85 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904826031 

Βϋ Μΐετο-Ρίηθ™ ΙΝ5ϋΙ_. 5ΥΚΙΝ6Ε 0,3(711 χ 306 χ 
διτιηι. (100 ρεδ) 

12,85 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904825034 

Βϋ Μίιτο-Ρίηβ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε 0,5(ηΙ χ 306 χ 
8(71(71. (100 ρεδ) 

12,85 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904827038 

Βϋ ΜίαΌ-Ρίηθ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε ΙπίΙ χ 296 χ 
12,7ΐ7ΐΠΊ. (100 ρεδ) 

12,85 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

9120015788623 

\Λ/ΕΙ_υθΝ ΜΕϋΡΙΝΕ ΙΝ51ΙΕΙΝ 5ΥΚΙΝ2Ε5 0.5 γπΙ 30 

ρεε 

3,86 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904825034 

Βϋ Μίει-ο-Ρίηθ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε 0,5ηιΙ χ 306 χ 
8(71171. 

12,85 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904824037 

Βϋ Μΐετο-Ρίηθ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε Ο,διτιΙ χ 296 χ 
12,7(71171. 

12,85 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904826031 

Βϋ Μΐετο-Ρίηθ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε 0,3ηιΙ χ 306 χ 
8(71171. 

12,85 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904827038 

Βϋ Μΐετο-Ρίηθ™ ΙΝδϋί. 5ΥΚΙΝ6Ε ΙπίΙ χ 296 χ 
12,7(71171. 

12,85 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης κετονών στο αίμα 

9120072860980 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΟΑίΙίΕΟ Κθΐοηθ ίθδΐ 5ΐπρ5 10 ροδ 

8,90 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης κετονών στο αίμα 

5021791988204 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ ΡΚΕΟΙ5ΙΟΝ β-ΚΕΤΟΝΕ 10 5ΤΚΙΡ5 

8,90 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

7640143654970 

ΡΟΚΑ ΟΟΜΡΟΚΤ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 

19,50 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200000018998 

Ε35ΥΓΤΊ3Χ 50 5ΤΚ 

19,50 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015780528 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ Ι ΙΝυ$ §Ιυεο5θ ΐθδΐ 5ΐπρ$ 50 ρεδ 

19,50 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5016003728808 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

αοΝτουκ νεχτ(50) 

19,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4717095030336 

ΟοηΐΓοΙ ΐθ$ΐ $1πρ$ 50*5 

19,50 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5016003712708 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΟΟΝΤΟυΚ (50) 

19,50 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015780825 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΟΑΙΙΑ §Ιυεο5θ ΐθδΐ $ϊηρ$ 50 ροδ 

19,50 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120072860928 

ννΕΙΙΙΟΝ ΟΑϋίΕΟ §1υοο5θ ΐθδΐ δΐπρδ 50 ρεδ 

19,50 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015783604 

ννΕίίΙΟΝ ίΙΙΝΑ §Ιυεοδθ Ιθδΐ δίπρδ 50 ρεδ 

19,50 € 

111 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200134780006 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 50 ΤΜΧ 

ΜϋΙΤΚΉΕΟΚ 

19,50 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

386116330508 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50111$ Μ2 (50 

ΤΕΜ) 

19,50 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

701197225121 

νΐνΑΟΗΕΚ ΙΝΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

50Ρ05 

19,50 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5420040871937 

ΤΚΙΙΕΓΘϊϋΙΐ 5ΤΚΙΡ5 50'$ 

19,50 € 

115 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200000020212 

νΐνΑΟΗΕΚ ΕΟΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

50Ρ05 

18,73 € 

116 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

7640143654826 

ΡΟΚΑ ϋΙΑΜΟΝϋ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 

15,43 € 

117 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

3830024962186 

2ΐη1® Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 ΤΕΜ 

19,50 € 

118 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8809115906281 

ΟΙυΝΕΟ® ϋΐθ Ταινίες Σακχάρου 50 είπρε (2X25) 

15,33 € 

119 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015788265 

ΜΕϋΤΚϋ5Τ ΙΚ5ΗΤ §Ιυεο5θ ΐθ$ΐ $ϊπρ$ 50 ρεδ 

19,50 € 

120 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4015630981588 

Αοευ-ΟΓίθΚ Ανίν3 5ΐπρδ 6Κ 51 ΡΤ 50 ΒΚΚ 

19,50 € 

121 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8012992394649 

ΟίυΟΟΜΕΝ Ι.Χ5ΕΝ50Κ, 1X50 

19,50 € 

122 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8012992461938 

ΟίϋΟΟΜΕΝ ΑΚΕΟ 5ΕΝ50Κ, 1X50 

19,50 € 

123 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4710627335503 

ΒΙΟΝΙΜΕ 05550 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

(5ΤΚΙΡ5) 

19,50 € 

124 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4710627336609 

ΒΙΟΝΙΜΕ 05700 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

(5ΤΚΙΡ5) 

19,50 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41831 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

125 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5207071000006 

ΟΝ 0ΑΙ Ι νΐνΐϋ 

19,50 € 

126 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4717095030329 

Τϋ 4277 ΟοπίτοΙΒΐοδ Βίοοά ΟΙυεοδθ Μθϊθγ Κίΐ 

19,50 € 

127 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200133320074 

Ταινίες μέτρησης σακχάρου Εχθείΐνθ Ν/ιΐθΙ 

19,50 € 

128 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5206694200145 

Ταινίες σακχάρου - Ζαφείρι 

12,63 € 

129 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4015588790386 

ΜΕϋΙΤΟυΟΗ 2ΤΕ5Τ 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

130 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5206694200442 

ΚΙΙΒΥ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

12,63 € 

131 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8809220588013 

ϋΑΝΑ ΒίΟΟϋ ΟΙΙΚΖΟΒΕ ΤΕ5Τ 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

132 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8806128327010 

ΟΙυεοϋΓ 3υίο δίπρδ 

17,83 € 

133 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791988242 

ΡΚΕΕ5ΤΥΙΕ ΡΚΕϋδΙΟΝ 50 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

134 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791708161 

ΡΚΕΕ5ΤΥΙΕ ΕΙΤΕ 50 5ΤΚΙΡ5 

18,29 € 

135 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8,80913Ε+12 

Θ3ΓΘ 5ΘΠ5 Ν 

19,50 € 

136 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791704491 

ΡΚΕΕ5ΤΥΙ.Ε 50 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

137 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4030841004932 

ΟΝΕΤΟϋΟΗ νεπο Τθδΐ 5ίπρδ (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

138 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

353885711500 

ΟΝΕΤΟϋΟΗ ΙΙΙΐτθ (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

139 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

353885005371 

ΟΝΕΤΟϋΟΗ Ν/ΐΐθ (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

140 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120072862038 

\Λ/ΕΙ ΙΙΟΝ ίΕΟΝΑΚΡΟ βΐυεοδθ ΐθ$ΐ 5ΐπρ5 50 ρεδ 

19,50 € 

141 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

386270000019 

Οθχεοπι 04 ρΐ3ΐΐηυηι 5θηδθΓ - 
καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης (1) 

46,60 € 

142 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

643169541719 

Καθετήρας γλυκόζης ΕπΙΐΐθ (Αισθητήρας 
γλυκόζης) 

46,53 € 

143 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

20643169541706 

Συσκ. 5 Καθετήρων Γλυκόζης ΕπΙΐΐθ (αισθητήρες 
γλυκόζης) 

46,60 € 

144 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

20643169541706 

Καθετήρας (αισθητήρας) Γλυκόζης ΕπΙΐΐθ ΜΜΤ- 

7008Α 

46,60 € 

145 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

0386270000019 

Οθχεοπι 04 ρΐθίΐηυηι 5 θπ 50Γ - 
καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης 

46,60 € 

146 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

386270000019 

□θχεοπι 04 ρΐθίΐηυηι 5 θπ50γ 

46,60 € 

147 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ϋΑΝΑ 3εε 5γτΐη§θ (10) 

2,85 € 

148 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

721902875397 

ΚΕΒΕΚνΟΙΚ ΡΑΚΑ0Ι6Μ 3 γτιΙ (10) 

2,85 € 

149 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

20613994960799 

Δεξαμενή (ΓθδθΓνοΐτ) Αντλίας Ινσουλίνης 
(1,761711) (10) 

2,85 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

150 

Υγειονομικό υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

643169786554 

Δεξαμενή (ΓθδθΓνοίΓ) Ινσουλίνης για Αντλία 
Ινσουλίνης (3 γυιΙ) (10) 

2,85 € 

151 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

20613994960799 

Δεξαμενή (ΓθδθΓνοίΓ) Αντλίας Ινσουλίνης 
(1,76 γπΙ) 

2,85 € 

152 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

00643169786554 

Δεξαμενή (ΓθδθΓνοίΓ) Ινσουλίνης για Αντλία 
Ινσουλίνης (3 γπΙ) 

2,85 € 

153 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ΩΑΝΑ 3εο 5γππ§θ 

2,85 € 

154 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

721902875397 

ΚΕ5ΕΚνθΙΚ ΡΑΚΑϋΙΟΜ 3 γπΙ 

2,85 € 

155 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ΩΑΝΑ 3εο 5γππ§θ 

2,85 € 

156 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010386 

50ΡΤ ΚΕΕΕΑ5Ε Ο ΙηΓυδΐοπ 5θΙ ννιΐή 6 ιπιύι οθηηυΐθ, 
30εηι 

13,00 € 

157 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010485 

5οίΐ ΚθΙθ35θ Ο Ιηίυδΐοη 5θΐ ννΐΐή 6ιηηΊ εθηηυΐθ, 
60ειη 

13,00 € 

158 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010522 

5οίΐ ΚθΙθθδθ Ο Ιηίυδΐοη 5θΙ ννΐΐή δηκη εθηηυΐθ, 

δΟεηι 

13,00 € 

159 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010409 

5οίΐ ΡθΙθθδθ Ο Ιηίυδΐοη 5θΐ ννίίΓι 9ηηηι εθηηυΐθ, 

30εηι 

13,00 € 

160 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010508 

5οίΐ ΚθΙθθδθ Ο Ιηίυδΐοη 5θΐ ννίίΓι 9ΐΎΊηι εθηηυΐθ, 

60εηι 

13,00 € 

161 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010461 

5οίΐ ΚθΙθθδθ Ο Ιηίυδίοη 5θΐ ννίΐΓι 9Γηηι εθηηυΐθ, 

δΟεηι 

13,00 € 

162 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809220585012 

5οΓΐ ΡθΙθθδθ 5Τ ΙηΓυδΐοη 5θΐ 

13,00 € 

163 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

376300975103 

σετ έγχυσης ινσουλίνης ΜΜΤ-975 ΜΙΟ 9πΐΓη 
δΟοπΊ 

13,00 € 

164 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169442997 

ΩυίεΙ< 5θΐ Καθ.Έγχυσης Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ΠΊ 
(6ηΊΓΠ, 60εηι) 

12,11 € 

165 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006775 

ΩυίεΙ< 5θΐ Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (Οπίπί, 
ΙΙΟεπι) 

12,11 € 

166 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΟΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169442935 

ΩυίεΚ 5θΐ Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (Οπίπί, 
60ογτί) 

12,11 € 

167 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007314 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(6ηΊΓη, 45 ογπ - μπλε) 

13,00 € 

168 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007376 

Καθετήρας Μΐο με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(6ΠΊΓΠ, 45εηι - ροζ) 

13,00 € 

169 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007499 

Καθετήρας Μΐο με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(6ηΊΐΎΐ, 60εηι - μπλε) 

13,00 € 

170 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007697 

Καθετήρας Μΐο με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(θήκη, δΟεπι - ροζ) 

13,00 € 

171 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007833 

Καθετήρας Μΐο με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(θηκη, 80εοι - διάφανο) 

13,00 € 

172 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446162 

Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης 5ΝΙιουθΐΐθ 
(17οιοι, ΙΙΟεοι) 

10,77 € 

173 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446179 

Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης δΐΙΙιουθΐΐθ ΟοοιρΙθΐθ 
(60εοι) 

10,77 € 

174 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446193 

Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης 
δΐΐήουθΐΐθ (13οιοι, ΙΙΟεοι) 

10,77 € 



































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41833 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

175 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446186 

Πλάγιοι Καθετήρες έγχυσης Ινσουλίνης 
δΐΙΙιουθΙΐθ (13 πίγτ), 60εηι) 

10,77 € 

176 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169574643 

Πλάγιος καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό 
αυτοκόλλητο (1317101, 60 ογτί - διάφανο) 

13,00 € 

177 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169574650 

Πλάγιος καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό 
αυτοκόλλητο (13 πίπι, 80ογτί - διάφανο) 

13,00 € 

178 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169441655 

Σετ 10Τ Καθετήρων Έγχυσης δυτθ -Τ διτιιπ, 60 οπί 

9,90 € 

179 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006058 

Σετ 10Τ Καθετήρων Έγχυσης δυτθ -Τ διτιιπ, 80οιπ 

9,90 € 

180 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006690 

Σετ Καθετήρων Έγχυσης Ινσουλίνης ΩυΐοΚ 5θΐ για 
αντλία Ρ3Γ3άΐ§ΠΊ 

12,11 € 

181 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809253005785 

ΗΑΚΜΟΝΙϋΜ ΡΕΕΙΡΙΝΕ 320 4 ιύιι 7Ί - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

13,00 € 

182 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809253005778 

ΗΑΚΜΟΝΙϋΜ ΡΕΕΙΡΙΝΕ 310 6 πίπί - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

13,00 € 

183 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809253005747 

ΗΑΚΜΟΝΙϋΜ ΡΕΕΙΡΙΝΕ 310 διτιιτι - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

13,00 € 

184 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117012519 

ΡΟϋ σετ έγχυσης ινσουλίνης με ενσωματωμένη 
δεξαμενή ΡΟϋ-ΖΧΡ425 

13,00 € 

185 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

8809220588181 

ϋΑΝΑ ϋΙΑΒΕΟΑΚΕ ΙΝδϋίΙΝ ΡΙΙΜΡ ΒΑΤΤΕΚΙΕ5 

8,00 € 

186 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809220581939 

ϋΑΝΑ ϋΙΑΒΕΟΑΚΕ ΙΝδϋίΙΝ ΡϋΜΡ 

2.825,00 € 

187 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682177 

ΜΐηΐπΊθό 6400 αντλία ινσουλίνης ΜΜΤ- 
1752 \Ν\Ν* 

3.065,69 € 

188 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579576 

Αντλία ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ΠΊ \/θο 754, ΒΙθεΚ 
ΜΜΤ-754\ΛΛΛ/5Α 

3.065,69 € 

189 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579484 

Αντλία Ινσουλίνης ΡθΓθάΐβπι \/θο (ρεζερβουάρ 
3 πίΙ) - χρώματος ανθρακί 

3.431,36 € 

190 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579804 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ΐ7ΐ \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος διάφανου 

3.431,36 € 

191 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580381 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ιτι \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος μπλε 

3.431,36 € 

192 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579729 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος μωβ 

3.431,36 € 

193 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580183 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος ροζ 

3.431,36 € 

194 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580589 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (χρώματος 
ανθρακί) 

3.431,36 € 

195 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580985 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (χρώματος 
διάφανου) 

3.431,36 € 

196 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169382312 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (χρώματος 
μπλε) 

3.431,36 € 

197 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580787 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γπ \/θο (χρώματος 
μωβ) 

3.431,36 € 

198 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169581180 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§Π7 \/θο (χρώματος ροζ) 

3.431,36 € 

199 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169683228 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐπίΜθά 6406 χρώματος 
λεόκο 

3.431,36 € 



































41834 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

200 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682146 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθοΙ 6400 χρώματος 
μαύρου 

3.431,36 € 

201 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682412 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθά 6400 χρώματος 
μπλε 

3.431,36 € 

202 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682689 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθοΙ 6400 χρώματος 
μωβ 

3.431,36 € 

203 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682955 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθοΙ 6400 χρώματος ροζ 

3.431,36 € 














Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41835 


ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

6938119324493 

Μθόϊίυδθ Ργο 

25,00 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5214000711001 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

25,00 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8033509100089 

(Ξ0020Χ-0ΡΟ 0ΙΑΡΙΙ5ΕΚ ϋΡΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 24 ΩΡΩΝ 60 
γπΙ 2,0 ππΙρή 

25,00 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8033509100096 

00050ΧΌΡΟ 0ΙΑΡΙΙ5ΕΚ ΟΡΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 12 ΩΡΩΝ 60 
ιτιΙ 5,0 ΓπΙρΙι 

25,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710225 

Εθ5γ ΤΙο\λ/ ΜΡ0200 

25,00 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710225 

Ε35γ ίΙον\/ ΜΡ0200 

25,00 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

θ35γίΙο\ΛΓ ΜΡ0200ΌΡΟ 

25,00 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

θ35γίΙο\Λ/ ΜΡ0500ΌΡΟ 

25,00 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348941 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Γί 0100020-10 

25,00 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348941 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Ιί 0100020-10 

25,00 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442823 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Μ 0100020-10-5 

25,00 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442823 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Μ 0100020-10-5 

25,00 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 125γπΙ 5γπΙ/Ιί 0125050-10 

25,00 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442854 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 125γπΙ 5γπΙ/Ηγ 0125050-10-5 

25,00 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348927 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 60γπΙ 2γπΙ/Η 0060020-10 

25,00 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348927 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 60γπΙ 2γπΙ/Η 0060020-10 

25,00 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442809 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 60γπΙ 2γπΙ/Η 0060020-10-5 

25,00 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

6911218800105 

ΐυΟΚιπθά ΐπίυδΐοπ ρυητρ 0ΒΙ 60ιπΙ 5 γπΙ/Ιίγ 

24,00 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5206895001916 

0Ϊ5ρο530ΐθ 03ΐΙοοη ίηίυδθΓ Αυΐοίυ5θΓ 60ιπΙ (ο-Ιγρε, 2.0ιπΙ) 

19,90 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
ατιοσιδήρωσης 

5206895001923 

ΟΪ5ρο530Ιθ όθΙΙοοη ϊηίυδθτ Αυΐοίυδθτ 60 γπΙ (οΐγρε , 5.0 γπΙ) 

19,90 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
ατιοσιδήρωσης 

5206895002180 

ϋϊ5ρο530Ιθ ΐηίυδΐοη ρυπιρ 60 γπΙ/5πιΙ 

19,90 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
ατιοσιδήρωσης 

04046964025655 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ίΤ 270-54-5 

25,00 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

ΕΑ5Υ ΡΙ.0 \Ν Εΐ35ΐοΐΎΊθΐϊο Ρυτηρ 60ιηΙ, 2.0τηΙ/Η 

25,00 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

ΕΑ5Υ ΡΙ 0\Λ/ Εΐ35ΐθ(ηθΓΐο Ρυιτιρ 60τηΙ, 5.0τηΙ/Η 

25,00 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025631 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ίΤ 100-50-5 

25,00 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025525 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ίΤ 125-5-5 

25,00 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025563 

ΕΑ5ΥΡϋΜΡ II ίΤ 60-30-5 

25,00 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ (Ε-5ΕΚΙΕ5 0125050-10 125γώΙ 5γπΙ/Ηγ 

25,00 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

Ε35γ ίΐονν ΜΡ0500 ϋΡΟ 

25,00 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

Ε35γ ΤΙονν ΜΡ0200 ϋΡΟ 

25,00 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8859299100036 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

25,00 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8859299100050 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

25,00 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 125γπΙ 5πίΙ/Η 0125020-10 

25,00 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020761932 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

25,00 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020762274 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

25,00 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020761871 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

25,00 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442854 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 125γπΙ 5γπΙ/Η 0125050-10-5 

25,00 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442809 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 60ίτι1 2 γπΙ/Ηγ 0060020-10-5 

25,00 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710881 

635γίΙονν 5Ρ0200ΌΡΟ 

25,00 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
ατιοσιδήρωσης 

8052204710881 

Ε3$υ ίΐονν 5Ρ0200ΌΡΟ 

25,00 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
ατιοσιδήρωσης 

8052204710881 

Ε35γ ίΐονν 5Ρ0200ΌΡΟ 

25,00 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009410 

ΟτόϊΙ 5θίΐ ΐηίυδΐοπ 5θΙ 

13,00 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049868 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙεχϋηΚ 110/30 

13,00 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049868 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/30 

13,00 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049875 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/60 

13,00 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049875 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 1 10/60 

13,00 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049882 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 1 10/80 

13,00 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049882 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 10/80 

13,00 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630887989 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 6/60 

13,00 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630887989 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 6/60 

13,00 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049851 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/110 

13,00 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049851 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙεχϋηΙι 1 8/110 

13,00 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049820 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/30 

13,00 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049820 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/30 

13,00 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049837 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/60 

13,00 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049837 

Αεευ-ΟίθΚ ΡΙεχϋηΙι 1 8/60 

13,00 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049844 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/80 

13,00 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049844 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΙ< 1 8/80 

13,00 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049967 

Αεευ-οήθΙι ΙΙΙΐΓ3ίΙθχ 1 ΙΟτητη 04626621001 

13,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049929 

Αεειι-εήθΚ υΐΐτθίΐθχ 1 8 γπγπ 04626583001 

13,00 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028339 

ΟΙ.ΕΟ 90 0121722024 6ηιηι 

13,00 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028391 

01ΕΟ 90 0121723024 9γτίπι 

13,00 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244008458 

ΟΟΜΡΟΚΤ5ΗΟΚΤ 

13,00 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703621 

ΕΑ5Υ5ΕΤ II Ιηίυδΐοη 5θΙ 9ηιιη ε3ηηυΐ3, δΟεηι 

13,00 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

1908015153768 

ΙΐΊ5θΙ 100-181-50 9(πιη 

13,00 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

1908015153768 

ΐηδθΐ 100-181-50 9ηΐΓη 

13,00 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

1907015153815 

Ιπ5θ1 100-182-50 6ιτιιη 

13,00 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

1907015153815 

ΐηδθΐ 100-182-50 6ηιιη 

13,00 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244007574 

ΙπδθΙ II 9ιτιιη/60οιη 

13,00 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244007574 

ΙπδθΙ II 9ιτιιη/60ειη 

13,00 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244003699 

Νθπ 3 5θίΙ 90 9ηιιη/60εΓη 

13,00 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244003699 

Νθπ 3 5θίΐ 90 9ηιηι/60εΓη 

13,00 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442843 

ΟυΐεΚ 5θΙ 6ηιηι/60εΓη 

13,00 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442843 

ΟυΐεΚ 5θΙ 6ιηιτι/60εΓη 

13,00 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20613994895411 

ΟυΐεΚ 5θΐ 9ιτΐΓη/60εΓη 

13,00 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20613994895411 

ΟυΐεΚ 5θΐ 9ιτΐΓη/60εΓη 

13,00 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300392108 

ΟυΐεΙ<-5θΙ ΜΜΤ-392 

13,00 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300393105 

ΟυΐεΙ<-5θΙ ΜΜΤ-393 

13,00 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703201 

8ουηά5θΙ Ιηίυδΐοη 5θΙ ννΐΐή 9ιηιτι ε3ηηυΐ3 

13,00 € 




























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41839 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703188 

ΚουηοΙδθΙ Ιηίυδΐοη 5θί ννΐΐΚ ε3ηηυΙΐ3 6 γπιτί 

13,00 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703133 

5οίΐ ΙηίυδθΓ Ιηίυδΐοη 5θΐ 5ΐθΐϊΙίζθά 9 γπιτ) 

13,00 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442829 

Καθετήρες Έγχυσης ΟυϊεΚ 5θΐ 

11,39 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442812 

Καθετήρες Έγχυσης ΟυΐεΚ 5θΙ (9171171, ΙΙΟειτι) 

11,39 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442836 

Σετ Καθετήρων ΩυΐοΚ 5θΐ (9 πίιτι, ΘΟειτι) 

11,39 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009410 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΚΒΙΤ 50ΡΤ 02491 

11,27 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009403 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΚΒΙΤ ΜΙΟΒΟ 02481 

13,00 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300393105 

ΟυΐεΚ 5θΐ ΜΜΤ-393 

13,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300392108 

ΟυΐοΚ 5θΐ ΜΜΤ-392 

13,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028346 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0Ιθο 90 θιτιιτι, 79 οτί 

11,27 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028407 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0Ιθο 90 9ιτιΐ7ΐ, 79αη 

13,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028391 

01ΕΟ90 21-7230-24 9πίιύι 

13,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442812 

ΟυΐεΚ-δθΐ ΜΜΤ-390 9ιτιιτ> ΙΙΟειτι 

13,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028339 

ΟΙΕΟ 90 6γπγπ 21-7220-24 

13,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300390104 

ΟυΐεΚ-δθΐ ΜΜΤ-390 

13,00 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

30610586028407 

εΙθθ90 ΐηίυδΐοη 5θΙ 

13,00 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009458 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 03091 

11,27 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009441 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 03081 

9,99 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244003699 

ΙΙΝΟ ΝΕΚΙΑ 5<Λ 90 δΓ6ν 60/9 βίΟΒ 

7,90 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009502 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 04291 (105 οηι) 

11,27 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009434 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 03061 

11,27 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009397 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 02461 

11,27 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703188 

ΚουηάδθΙ Ιηίυδΐοη 5θΙ ννΐΐό 03Π3 6ηιηΊ 

13,00 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703188 

ΚουηάδθΙ Ιηίυδΐοη 5θΙ ννΐΐό 03Π3 6ηιηΊ 

13,00 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> πεταλούδες 
αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 

5705244001459 

υΝΟ ΤΗΑΙΑ5ΕΤ 529 80/8 ΟίΟΒ 

5,37 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> πεταλούδες 
αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 

5705244000674 

υΝΟ ΝΕΚΙΑ 029 80/8 ΟίΟΒ 

5,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8032584637329 

ΑευδοίΙ 

2,75 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8015262036874 

Θγοπο 5γπη§6 20 ιύιΙ 

2,75 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8015262022495 

Θγοπο 5γπη§θ 30ηιΙ 

2,75 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

5213001910116 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΡΕΝΤΑΡΕΚΤΕ 60α: Ι_υΕΚ 1Θ0Κ 

0,49 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41841 


ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΜΕΤΑΛΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948034721 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΑΣΗΜ.ΟΜΙΛΩΝ 

11ΡΑΗί 

630,00 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032104011224 

ΤΡΑΧ. ΕΟΝΟ ΤΕΚΜ 

ΜΟΝΤ6ΩΜΕΚΥ 0ΑΝ Ν 8 

445,00 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032107010316 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤ60ΜΕΚΥ 

ΙίΓηιη 

445,00 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4200121321060 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

12Γηιη 

445,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4200131321074 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

13Γηιη 

445,00 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032106010287 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

140101 

445,00 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0007200671603 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

150101 

445,00 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0005200881121 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

16οιοι 

445,00 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032105011285 

ΤΡΑΧ. ΕΟΝΟ ΤΕΚΜ 

ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 0ΑΝ Ν 10 

445,00 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032105010295 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 120101 

445,00 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032105010585 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 130101 

445,00 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032106010591 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 140101 

445,00 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0007160681063 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 150101 

445,00 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032103010563 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 110101 

445,00 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032103010556 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 10οι 01 

445,00 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

0032106010898 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 

ΜΑΚ 160101 

445,00 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

6946594904079 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Κ 6,5 

14,50 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

6946594904086 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Κ 7 

14,50 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

6946594904093 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Κ 7,5 

14,50 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

6946594904109 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Κ 8 

14,50 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

6946594904116 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Κ 8,5 

14,50 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324010912 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 104-9 

280,00 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324000425 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΜΟΝΙΜΟΣ 

101-6 

80,00 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018147 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΡΙΕΙ5 ΕΣ 

ΣΩΛ.313.10 

82,00 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018499 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ ομιλ 
36χιλ 581-08 ΤΚΑΟΟΕ 

127,00 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018505 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ 
ομιλ36χιλ 581-09 ΤΚΑΟΟΕ 

127,00 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018000 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΡΕΕΙ5 ΟυΡΡ 

312.9 ΟΜΙΛΙΑΣ 

80,00 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032642 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. 

ΟΜΙΛ. Ν 9 19261.9 ΡΑΗΕ 

60,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(ΜΕΦΠΑ) 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324020812 

ΠΛ.ΕΣ.ΚΑΝ.ΜΑΚΡΥΣ 202.08 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

170,00 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

405194803336 

ΤΡΑ.ΟυΚΑΤΜΙΧΟΙΡΡ 7 

19612.7 

106,00 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324032815 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΜΕ 011ΡΡ 301 

06 

139,00 € 

32 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324032914 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΜΕ 01ΙΡΡ 301 

07 

139,00 € 

33 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033010 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΜΕ 01ΙΡΡ 301 

08 

160,00 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063215 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΜΕ ΟίΙΡΕ 301 

09 

139,00 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033119 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΜΕ ΟίΙΡΕ 301 

10 

139,00 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324034918 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 304 

06 

149,00 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324035014 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 304 

07 

149,00 € 

38 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324035113 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 304 

08 

100,00 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063512 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 304 

09 

125,00 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324035212 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 304 

10 

149,00 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948038743 

ΤΡΑΧ ϋΙΙΚΑνΕΝΤ Ν 7 ΟΜΙΛ 

2 ΕΣ ΣΩΛ 

453,00 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948038750 

ΤΡΑΧ ϋΙΙΚΑνΕΝΤ Ν 8 ΟΜΙΛ 

2 ΕΣ ΣΩΛ 

453,00 € 

43 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948038767 

ΤΡΑΧ ϋΙΙΚΑνΕΝΤ Ν 9 ΟΜΙΛ 

2 ΕΣ ΣΩΛ 

453,00 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324034215 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ 303-06 

120,00 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324034314 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ 303-07 

120,00 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324034413 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ 303-08 

110,00 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063413 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ 303-09 

120,00 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324034512 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ 303-10 

120,00 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033416 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-05 

139,00 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033515 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-06 

149,00 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033614 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-07 

139,00 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033713 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-08 

160,00 € 

53 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063314 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-09 

139,00 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324033812 

ΤΡΑΧ ΕΣ ΣΩΛ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛΙΑΣ 302-10 

149,00 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324056514 

ΤΡΑΧ ΠΛ ΕΣ ΚΑΝ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛ+ΟΞΥΓ 309.06 

135,00 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324056613 

ΤΡΑΧ ΠΛ ΕΣ ΚΑΝ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛ+ΟΞΥΓ 309.07 

149,00 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324056712 

ΤΡΑΧ ΠΛ ΕΣ ΚΑΝ ΟΙΡΡ 

ΟΜΙΛ+ΟΞΥΓ 309.08 

149,00 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41843 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

58 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324035717 

ΤΡΑΧ ΠΛΑΣΤ ΚΟΝΤΟΣ ΕΣ 

ΣΩΑ 305 08 

160,00 € 

59 

Υχειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063611 

ΤΡΑΧ ΠΛΑΣΤ ΚΟΝΤΟΣ ΕΣ 

ΣΩΑ 305 09 

160,00 € 

60 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324043019 

ΤΡΑΧ. 5ΤΟΜΑ ΒυΤΤΟΝ 602 

08 

170,00 € 

61 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324043118 

ΤΡΑΧ. 5ΤΟΜΑ ΒυΤΤΟΝ 602 

09 

157,00 € 

62 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324043217 

ΤΡΑΧ. 5ΤΟΜΑ ΒυΤΤΟΝ 602 

10 

156,00 € 

63 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324042913 

ΤΡΑΧ. 5ΤΟΜΑ ΒυΤΤΟΝ 602 

7 

160,00 € 

64 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032550 

ΤΡΑΧ.ΠΛΑΣΤ.ΕΣ.ΚΑΝ. Ν 10 

19211.10 ΡΑΗΕ 

83,00 € 

65 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032512 

ΤΡΑΧ.ΠΛΑΣΤ.ΕΣ.ΚΑΝ. Ν 6 

19211.6 ΡΑΗΕ 

83,00 € 

66 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032529 

ΤΡΑΧ.ΠΛΑΣΤ.ΕΣ.ΚΑΝ. Ν 7 

19211.7 ΡΑΗΙ 

83,00 € 

67 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032536 

ΤΡΑΧ.ΠΛΑΣΤ.ΕΣ.ΚΑΝ. Ν 8 

19211.8 ΡΑΗΙ 

83,00 € 

68 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032543 

ΤΡΑΧ.ΠΛΑΣΤ.ΕΣ.ΚΑΝ. Ν 9 

19211.9 ΡΑΗί 

83,00 € 

69 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032628 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. 

ΟΜΙΛ. Ν 8 19261.7 ΡΑΗί 

98,00 € 

70 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948032635 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. 

ΟΜΙΛ. Ν 8 19261.8 ΡΑΗί 

98,00 € 

71 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948107333 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. ΟίΙ ΡΡ 

Ν 6 19611.6 ΡΑΗί 

105,00 € 

72 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033311 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

Ν 7 19611.7 ΡΑΗί 

105,00 € 

73 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033328 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

Ν 8 19611.8 ΡΑΗί 

105,00 € 

74 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033335 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

Ν 9 19611.9 ΡΑΗί 

105,00 € 

75 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948107340 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

ΟΜΙΛ. Ν 6 19661.6 ΡΑΗί 

127,00 € 

76 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033410 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

ΟΜΙΛ. Ν 7 19661.7 ΡΑΗί 

127,00 € 

77 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033427 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

ΟΜΙΛ. Ν 8 19661.8 ΡΑΗί 

127,00 € 

78 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033434 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

ΟΜΙΛ. Ν 9 19661.9 ΡΑΗί 

127,00 € 

79 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948033441 

ΤΡΑΧ. ΠΛΑΣΤ. ΕΣ. ΚΑΝ. Ου ΡΡ 

ΟΜΙΛ. Ν 10 19661.10 ΡΑΗί 

127,00 € 

80 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011018 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ 3 ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 
Μ/Σ 104.9Α 

310,00 € 

81 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011315 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 
ΜΟΝΙΜΟΣ 104-10 

310,00 € 

82 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324009312 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 104-5 

310,00 € 

83 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324009718 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 104-6 

310,00 € 

84 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324010516 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣ ΚΑΝ. ΟΜΙΛ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 104-8 

310,00 € 

85 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324002917 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣΩΤ ΚΑΝ. 

ΜΟΝΙΜΟΣ 102-7 

310,00 € 

86 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324003310 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣΩΤ ΚΑΝ. 

ΜΟΝΙΜΟΣ 102-8 

310,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(ΜΕΦΠΑ) 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324003716 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΕΣΩΤ ΚΑΝ. 
ΜΟΝΙΜΟΣ 102-9 

310,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324013739 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΟΜΙΛ+ΟΞΥΓ 
104.8,0 

310,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324004119 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ . ΕΣΩΤ ΚΑΝ. 
ΜΟΝΙΜΟΣ 102-10 

310,00 € 

90 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324002122 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ . ΕΣΩΤ ΚΑΝ. 
ΜΟΝΙΜΟΣ 102-5 

310,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948004687 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΟυΚΑΝ/ΕΝΤ 1 ΕΣ 
ΚΑΝ Ν 7 

147,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948004694 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΟυΚΑΝ/ΕΝΤ 1 ΕΣ 
ΚΑΝ Ν 8 

147,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948004700 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΟυΚΑνΕΝΤ 1 ΕΣ 
ΚΑΝ Ν 9 

147,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948000085 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΑΣΗΜ. Ν 09 (6) 
ΕΑΗΙ 

515,00 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948000092 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΑΣΗΜ. Ν 10(7) 
ΕΑΗΙ 

515,00 € 

96 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948000108 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΑΣΗΜ. Ν 11 
(7.5) ΕΑΗΙ 

515,00 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948000115 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΑΣΗΜ. Ν 12 (8) 
ΕΑΗΙ 

515,00 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011933 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΒΡΕΦΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 3,0 

145,00 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011940 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΒΡΕΦΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 3,5 

145,00 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011957 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΒΡΕΦΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 4,0 

145,00 € 

101 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324015191 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜ Ν 8 
ΟΜΙΛΙΑΣ 302.08 Ρ 

310,00 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324015184 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜ, Ν 7 
301.07 Ρ 

310,00 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018567 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ 53χιλ 
582.10 ΤΚΑΟΟΕ 

151,00 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018543 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ 53χιλ 
582.8 ΤΚΑΟΟΕ 

150,00 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018550 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ 53χιλ 
582-09 ΤΚΑΟΟΕ 

150,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018581 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡ/ΜΗΣ ομιλ 
53χιλ 583-08 ΤΚΑΟΟΕ 

150,00 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000471 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
08/20(Τΐ(η ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000488 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
08/30ιηιη ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000495 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
08/40ιτΐΓη ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000501 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
08/50ιηιη ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

111 

Υγειονομικό Υλικά -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000518 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
08/60ΓΠΓΠ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000525 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
10/20πίγπ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000532 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
10/30ιτΐΓη ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000549 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
10/40ιτΐΓη ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

115 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000556 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
10/50ΓΠΓΠ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41845 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

116 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000563 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
10/60γπγπ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

117 

Υχειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000570 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
12/20γπγπ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

118 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000587 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
12/30γπγπ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

119 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000594 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
12/40ΓΠΓΠ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

120 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000600 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
12/50γπγπ ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

121 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

5029598000617 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 
12/60γπγτι ΚΑΡΙΤΕΧ 

125,00 € 

122 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018451 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 580 

8 ΤΚΑΟΟΕ 

151,00 € 

123 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018468 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΛΑΡΥΓ/ΜΗΣ 580 

9 ΤΚΑΟΟΕ 

150,00 € 

124 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948030099 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ 011ΕΡ & 

ΑΝΑΡ Ν 8 18930-8 ΡΑΗΙ 

59,00 € 

125 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948030112 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ & 

ΑΝΑΡ Ν 9 18930-9 ΡΑΗΙ 

59,00 € 

126 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948029949 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΜΕ ΟυΡΡ Ν 6 

18920-6 ΡΑΗΙ 

38,00 € 

127 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011971 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 3,0 

145,00 € 

128 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011988 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 3,5 

145,00 € 

129 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324011995 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 4,0 

145,00 € 

130 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324012008 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 4,5 

145,00 € 

131 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324012022 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 5,0 

145,00 € 

132 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324012039 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 5,5 

145,00 € 

133 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324012046 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΚΑΟΟΕ Ν 6,0 

145,00 € 

134 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018116 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

106.7ϋ 

210,00 € 

135 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324013029 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΑΝΑΡ 

ΜΑΚΡΥΣ 470-08 

175,00 € 

136 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324013036 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΑΝΑΡ 

ΜΑΚΡΥΣ 470-09 

175,00 € 

137 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324036011 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦ 306-05 

135,00 € 

138 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324036110 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦ 306-06 

149,00 € 

139 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324036219 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦ 306-07 

149,00 € 

140 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324036318 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦ 306-08 

160,00 € 

141 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324063710 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛΟυΡΡ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦ 306-09 

135,00 € 

142 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018161 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ Ρ11Ι5 314.8 

ΟΜΙΛΙΑΣ 

109,00 € 

143 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018178 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ Ρ11Ι5 314.9 

ΟΜΙΛΙΑΣ 

109,00 € 

144 

Υνειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324017966 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΡΕ1Ι5 ΟυΡΡ 

311.9 

150,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

145 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324017997 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ Ρίυδουρρ 
312.8 ΟΜΙΛΙΑΣ 

109,00 € 

146 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018123 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΡίίΙ5 ΕΣ 

ΣΩΑ.313.8 

109,00 € 

147 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018130 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΡίίΙ5 ΕΣ 

ΣΩΑ.313.9 

109,00 € 

148 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324012329 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ ΣΠΙΡΑΛ 

ΩίΙΡΡ ΚΩΔ:450-10 

109,00 € 

149 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324015283 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ. ΣΠΙΡΑΛ 451- 

09 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΣ 

175,00 € 

150 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324015290 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΠΛ. ΣΠΙΡΑΛ 451- 

10 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΣ 

175,00 € 

151 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324021611 

ΠΛ.ΕΣ.ΚΑΝ.ΜΑΚΡΥΣ 202.10 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

210,00 € 

152 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948029154 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΧΩΡ01ΙΡΡ Ν 7 
18560-7 ΡΑΗί 

31,00 € 

153 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948029178 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΧΩΡΟυΡΡ Ν 8 

18560-8 ΡΑΗί 

31,00 € 

154 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948029192 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ ΧΩΡ01ΙΡΡ Ν 9 

18560-9 ΡΑΗί 

31,00 € 

155 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

04051948019315 

ΤΡΑΧ.ίΑΚΥΝΟΟΤΕΟ ΣΙΛΙΚ 

Ν10/62 

115,00 € 

156 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

3311119116108 

ΤΡΑΧ. ίΟΝΟ ΤΕΚΜ 

ΜΟΝΤΟΟΜΕΚΥ 0ΑΝ Ν 6 

280,00 € 

157 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948016932 

ΤΡΑΧ.ίΑΚΥΝΟΟΤΕΟ ΣΙΛΙΚ 

Ν9 9/44 

115,00 € 

158 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4051948019308 

ΤΡΑΧ.ίΑΚΥΝΟΟΤΕΟ 22 

ΣΙΛΙΚ Ν10 10/44 

115,00 € 

159 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324013074 

ΤΡΑΧ/ΝΑΣ 5ΤΟΜΑ 

ΒυΤ.603-11 ίΟΝ6 

120,00 € 

160 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ 

4035324018727 

ΤΡΑΧ. ΒυΤΤΟΝ ΡίίΙ5 

ΚΟΝΤΟ 607-45 

160,00 € 
























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41847 


ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΑΠΛΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

3838955548028 

ΚΑΘ.ΝΕ1ΑΤΟΝ ΤΙΚ Ν06 

0,30 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

6944826001176 

ΚΑΘΕΞΩΤΠΕΟΘΗΚΗ 

35πΊηπ ΜΕ ΑΥΤΟΚ 

0,60 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

6936465801002 

ΚΑΘ ΕΞΩΤ ΠΕΟΘΗΚΗ 

30γπγπ ΜΕ ΑΥΤΟΚ 

0,60 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5200121400207 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

1,90 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

0610075155286 

ΕΧΤΕΝϋΕϋ \Λ/ΕΑΡ 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ. ΑΚΡΑΤ. 31- 

1,90 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019316 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

1,90 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019323 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

1,90 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019286 

Ωοπνεεπ εξ/κός καθετήρας 
με κολλητική ταινία 25 χιλ. 

1,90 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019293 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας με κολλητική 

1,90 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019309 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας με κολλητική 

1,90 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780817882 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας με κολλητική 

1,90 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5701780019330 

Ωοπνεεπ® εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

1,90 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5200396001222 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 1ΑΤΕΧ 

Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ 25γπγπ -Μ- 

1,50 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5200396001611 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 1ΑΤΕΧ 

Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ 30ΙΎ1ΓΠ-Ι 

1,50 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Ή 

5200396001246 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 1ΑΤΕΧ 

Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ 35ιύίγπ -XI- 

1,50 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130259 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΚΙΕΕ 23ιτιηΊ 

2,38 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130266 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΚΙΕΕ 28ιτιηΊ 

2,38 € 

18 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4716820130273 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΚΙΕΕ 31ιτιηΊ 

2,38 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130280 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΚΙΕΕ 35πηΓη 

2,38 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130297 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΒΙΕΕ 40ΓΠΓΠ 

2,38 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130204 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΧΤΕΝΰ 23 γπγπ 

2,38 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130211 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΧΤΕΝΰ 28 γπγπ 

2,38 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130228 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΧΤΕΝΰ 31ΠΊΓΠ 

2,38 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130235 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΧΤΕΝΰ 35γπγπ 

2,38 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130242 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΧΤΕΝΰ 40ιηηΊ 

2,38 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130150 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 511ΡΕΚ50ΡΤ 

2,38 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130167 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 511ΡΕΚ50ΡΤ 

2,38 € 



































41848 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130174 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 51ΙΡΕΡ50ΡΤ 

2,38 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130181 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 51ΙΡΕΚ50ΡΤ 

2,38 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4716820130198 

ΚΑΘΕΤ.ΕΞΩΤ.ΠΕΟΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 51ΙΡΕΚ50ΡΤ 

2,38 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200121401358 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

2,38 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200121401341 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

2,38 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126002 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΡΕ0ΙΑΕ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 32ΜΜ 

2,38 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126019 

ΙΝνΐΕ\Λ/ δΤΑΝϋΑΚϋ ΕΞ. 

ΚΑΘΕΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 25ΜΜ 

2,38 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126026 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΤΑΝ0ΑΚϋ ΕΞ. 

ΚΑΘΕΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 29ΜΜ 

2,38 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126033 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΤΑΝ0ΑΚΡ ΕΞ. 

ΚΑΘΕΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 32ΜΜ 

2,38 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126040 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΤΑΝ0ΑΚ0 ΕΞ. 

ΚΑΘΕΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 36ΜΜ 

2,38 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126057 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΤΑΝ0ΑΚΩ ΕΞ. 

ΚΑΘΕΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 41ΜΜ 

2,38 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126064 

ΙΝνίΕνν ΕΧΤΚΑ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 25ΜΜ 

2,38 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126071 

ΙΝνΐΕ\Λ/ ΕΧΤΚΑ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 29ΜΜ 

2,38 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126088 

ΙΝΝ/ΙΕνν ΕΧΤΚΑ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 32ΜΜ 

2,38 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075126095 

ΙΝ\/ΙΕ\Λ/ ΕΧΤΚΑ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 36ΜΜ 

2,38 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181320018 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ. ΡΟΡ-ΟΝ 

2,38 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181320025 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ. ΡΟΡ-ΟΝ 

2,38 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181320032 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ. ΡΟΡ-ΟΝ 

2,38 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181320049 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ. ΡΟΡ-ΟΝ 

2,38 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181320056 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ. ΡΟΡ-ΟΝ 

2,38 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181350015 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181350022 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181350039 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181350046 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181350053 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181370013 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩ 

Τ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181370020 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181370037 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181370044 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ. ΚΑΘΕΤ. 

2,38 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41849 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

57 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181370051 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ.ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

58 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181390011 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

59 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181390028 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

60 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181390035 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ. ΕΞΩΤ. ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

61 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181390042 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ.ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

62 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181390059 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΞΩΤ.ΚΑΘ ΕΤ. 

2,38 € 

63 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181330017 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.υΐΤΚΑΕί 

2,38 € 

64 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181330024 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.υΐΤΚΑΕί 

2,38 € 

65 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181330031 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.υΐΤΚΑΕί 

2,38 € 

66 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181330048 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.υίΤΡΑΕί 

2,38 € 

67 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181330055 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.υίΤΡΑΕί 

2,38 € 

68 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181360014 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.ννίΟΕ 

2,38 € 

69 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181360021 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.ννίΟΕ 

2,38 € 

70 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181360038 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.ννίΟΕ 

2,38 € 

71 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181360045 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.ννίΟΕ 

2,38 € 

72 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

752181360052 

ΠΕΡΙΠΕΪΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. 

ΕΞΩΤ.ΚΑΘΕΤ.ΣΙΛΙΚ.ννίΟΕ 

2,38 € 

73 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5708932367110 

Οοηνθθπ® ΟρΙίιπΒ εξ/κός 
καθετήρας σιλικόνης 

2,38 € 

74 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5708932367172 

Οοπνθθπ® ΟρΙιιπΒ εξ/κός 
καθετήρας σιλικόνης 

2,38 € 

75 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5708932367158 

Οοπνθθπ® ΟρΐΪΓΠ3 εξ/κός 
καθετήρας σιλικόνης 

2,38 € 

76 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5708932367134 

Οοπνθθπ® ΟρΐΪΓΠ3 εξ/κός 
καθετήρας σιλικόνης 

2,38 € 

77 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5708932851275 

Οοπνθθπ® ΟρΐΪΓΠ3 εξ/κός 
καθετήρας σιλικόνης 

2,38 € 

78 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

0610075125999 

ΙΝνΐΕ\Λ/ 5ΡΕ0ΙΑΕ ΕΞ. ΚΑΘΕΤ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 29ΜΜ 

2,38 € 

79 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823427 

υπίΌθά νί5ίοη 5ΐ3η03Γά 
25ΓΠΓπ/Ανδρικός 

2,38 € 

80 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823465 

υπσίθά νίίίοπ 5ΐ3η03ΓεΙ 
29ιπΓη/Ανδρικός 

2,38 € 

81 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4039239548669 

υππίθά νίίίοπ 5ήοΗ 
25ιπΓη/Ανδρικός 

2,38 € 

82 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4039239548676 

υππίθά νίείοπ 5ήοΗ 

29γπ πι/Ανδρικός 

2,38 € 

83 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823502 

υππίθά νϊδϊοη 5ΐ3η03Γ0 

32ιη Γη/Ανδρικός 

2,38 € 

84 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823540 

υππίθά νί5ίοη 5ΐ3η03Γ0 
36ιηΓη/Ανδρικός 

2,38 € 

85 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823588 

υππίθά νίδϊοη 5ΐ3η03Γ0 
41ιηΓη/Ανδρικός 

2,38 € 





































41850 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823908 

υπΓΠθά νίείοπ 500(1 
32(Π(Τΐ/Ανδρικός 

2,38 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4022495823984 

υπΓΠθά νίείοπ 5ήοι1 
41(τκη/Ανδρικός 

2,38 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396008207 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΑΥΤΟΣ7ΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 25 

2,38 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396008214 

ΠΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΑΥΤΟΣ7ΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30 

2,38 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009165 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟυΡΟΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 24ΜΜ 

2,38 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009189 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟυΡΟΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 31ΜΜ 

2,38 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009288 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟυΡΟΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 31ΜΜ 

2,38 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009295 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟυΡΟΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 35ΜΜ 

2,38 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009172 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟΕΙΡΟΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 28ΜΜ 

2,38 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5710187009264 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΟυΡΟΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 24ΜΜ 

2,38 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396008221 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΑΥΤΟΣ7ΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 35 

2,38 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396001260 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤ 

2,38 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396002410 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤ 

2,38 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5200396001284 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΙ ΚΑΘ. 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤ 

2,38 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509846 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 26 ΜΜ 

3,02 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509853 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 28 Μ Μ 

3,02 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274510187 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 28 Μ Μ 

3,02 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509860 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 30 ΜΜ 

3,02 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274510194 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 30 ΜΜ 

3,02 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509877 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 32 ΜΜ 

3,02 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274510200 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 32 ΜΜ 

3,02 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509884 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 35 ΜΜ 

3,02 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509891 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 37 ΜΜ 

3,02 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

4250274509907 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 40 ΜΜ 

3,02 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5701780017138 

Οοπνθβη® 5θουπΐγ+ εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

3,02 € 

111 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5701780817677 

Οοπνθβη® 5θουπΐγ+ εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

3,02 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5701780017114 

Οοπνβθπ® 5β<:υπ1γ+ εξ/κός 
καθετήρας αυτοκόλλητος 

3,02 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

5206278004749 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

0,61 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000075 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41851 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

115 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000129 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 

116 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000020 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 

117 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000082 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 

118 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000136 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 

119 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

24029159000143 

ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 

3,20 € 

120 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

3838955623251 

ήυπΐειΤΒΐΗ® ΡΕΜ Οι12 
Αποστειρωμένος 

3,20 € 

121 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

3838955548042 

ΚΑΘ.ΝΕ1ΑΤΟΝ ΤΙΚ Ν10 

0,30 € 

122 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401396 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 \Λ/ΑΥ Ν18 

9,00 € 

123 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401419 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2-ΝΛ/ΑΥ Ν12 

9,00 € 

124 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401426 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2-ΝΛ/ΑΥ Ν14 

9,00 € 

125 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401402 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2-ΝΛ/ΑΥ Ν16 

9,00 € 

126 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401389 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2-ΝΛ/ΑΥ Ν20 

9,00 € 

127 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401372 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΕΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2-ΝΛ/ΑΥ Ν22 

9,00 € 

128 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200121401365 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΟΙΕΥ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2ΛΛ/ΑΥ Ν24 

9,00 € 

129 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910680 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο12 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

130 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910697 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο14 ΡΟΚΤυΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

131 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910703 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο16 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

132 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910710 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο18 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

133 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910727 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο20 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

134 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910734 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο22 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

135 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5213001910741 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Νο24 ΡΟΚΤΕΙΝΕΜΕϋ 

2,50 € 

136 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001006 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Ρ05 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΟΑΙ 

19,05 € 

137 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001013 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Ρ05 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΟΑΙ 

19,05 € 

138 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001020 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΡΘ5 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΟΑΙ 

19,05 € 

139 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001037 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΡΘ5 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΘΑΕ 

19,05 € 

140 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001044 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΡΘ5 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΟΑΙ 

19,05 € 

141 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001051 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Ρ05 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΘΑΙ 

19,05 € 

142 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001068 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Ρ05 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕϋΙΘΑΙ 

19,05 € 

143 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001075 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΡΘ5 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΡΙΘΑΙ 

19,05 € 





































41852 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

144 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6955824001082 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΕΘ5 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΘΙ0ΑΕ 

19,05 € 

145 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181305190 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

146 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181305206 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

147 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181303585 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

148 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181303592 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

149 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181303615 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

150 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181303622 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

151 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

752181303639 

5ΤΚΑΤΑ5Ι ΚΑΘΕΤ.ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

19,05 € 

152 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040126974 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 8ΕΚ 

19,05 € 

153 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127100 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 10ΕΚ 

19,05 € 

154 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127230 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 12ΕΚ 

19,05 € 

155 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127360 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 14ΕΚ 

19,05 € 

156 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127490 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 16ΕΚ 

19,05 € 

157 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127605 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 18ΕΚ 

19,05 € 

158 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127735 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 20ΕΚ 

19,05 € 

159 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127865 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 22ΕΕΙ 

19,05 € 

160 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040127995 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% 24ΕΕΙ 

19,05 € 

161 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128251 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΤΙΕΜΑΝΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ 

19,05 € 

162 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128381 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΤΙΕΜΑΝΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ 

19,05 € 

163 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128510 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΤΙΕΜΑΝΝ 12 ΕΚ 

19,05 € 

164 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128640 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% Τίθίπθηη 14 

19,05 € 

165 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128770 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% Τίθίτίθηη 16 

19,05 € 

166 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040128909 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% ΤίθΓΠΒηπ 18 

19,05 € 

167 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040129036 

ΕοΙγϊίΙ καθετήρας ΕοΙθγ 
Σιλικόνης 100% ΤίθίτίΒηη 20 

19,05 € 

168 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040129166 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΤΙΕΜΑΝΝ 22 ΕΚ 

19,05 € 

169 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040129869 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΜΕ ΟΔΗΓΟ 14 ΕΚ 

19,05 € 

170 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040130308 

ΕΟΕΕΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΜΕ ΟΔΗΓΟ 22 ΕΚ 

19,05 € 

171 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040143629 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

ΘΟυνΕΕΑΙΚΕ 18 ΕΚ 

19,05 € 




































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41853 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

172 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040143711 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

19,05 € 

173 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040143803 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

19,05 € 

174 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040143896 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

19,05 € 

175 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

03600040144985 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100% 

19,05 € 

176 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000881 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2\Λ/ΑΥ 10 εε,Νο14 0υΚΕ. 

9,00 € 

177 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000898 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2\Λ/ΑΥ 10 εε,Νο16 01ΙΡΕ. 

9,00 € 

178 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000911 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2\Λ/ΑΥ 10 εε,Νε>20 0υΚΕ 

9,00 € 

179 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000928 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2\Λ/ΑΥ 10 εε,Νο22 ΟΙΚΕ 

9,00 € 

180 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000935 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2\Λ/ΑΥ 10 εε,Νε>24 

9,00 € 

181 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6953676305204 

ΚΑΘ. ΡΟΙΕΥ ΣΙΛ/ΝΗΣ 100% 

Ν 16 

2,50 € 

182 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6953676305228 

ΚΑΘ. ΡΟΙΕΥ ΣΙΛ/ΝΗΣ 100% 

Ν 20 

2,50 € 

183 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6953676305235 

ΚΑΘ. ΡΟΙΕΥ ΣΙΛ/ΝΗΣ 100% 

Ν 22 

2,50 € 

184 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6953676305211 

ΚΑΘ. ΡΟΙΕΥ ΣΙΛ/ΝΗΣ 100% 

Ν 18 

2,50 € 

185 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

6953676305242 

ΚΑΘ. ΡΟΙΕΥ ΣΙΛ/ΝΗΣ 100% 

Ν 24 

2,50 € 

186 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000874 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2ΝΛ/ΑΥ 10 εε,Νο12 θυΚΕ. 

9,00 € 

187 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

5200396000904 

ΡΟΙΕΥ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

2ΝΛ/ΑΥ 10 εε,Νο18 0ίΙΚΕ 

9,00 € 

188 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ 

5708932266543 

ΡθΝίΐθθπ® αναλώσιμα (15 
καθετήρες ορθού + 1 

218,33 € 

189 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ 

5708932558310 

ΡθΝίΐθθη® αναλώσιμα (15 
καθετήρες ορθού μικροί + 

218,33 € 

190 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5710187007208 

15ΤΜΧ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 

ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ +ΣΑΚΟΣ 

218,33 € 

191 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5710187007222 

15ΤΜΧ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 

ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ +ΣΑΚΟΣ 

218,33 € 

192 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274500249 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 1 ΜΕ 

1,56 € 

193 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274500256 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 1 ΜΕ 

1,56 € 

194 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274500263 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 1 ΜΕ 

1,56 € 

195 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5200121401433 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

1,56 € 

196 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

6955824000139 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1,56 € 

197 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166090034 

Η011Ι5ΤΕΡ! 

ΟΥΡΟΣ.ΑΠΟΣΤΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 

1,56 € 

198 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5701780024211 

Οοπνθθπ ουροσυλλέκτης 
κλίνης 1500ιπΙ-90εκ. 

1,56 € 

199 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166089977 

ΗΟΩ.Ι5ΤΕΡ! 

ΟΥΡΟΣΥΛ.ΣΑΚ.ΟΥΡΟΣΤ.ΑΠΟ 

1,56 € 

200 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5206278004756 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

0,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

201 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5206278004732 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 

0,61 € 

202 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5213001910239 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ "Τ" 

0,17 € 

203 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5213001910222 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ΜΕ 

0,17 € 

204 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5213001910260 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

0,17 € 

205 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

4250274500218 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 ί 

0,17 € 

206 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

4250274500225 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 ί 

0,17 € 

207 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

4250274500232 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 2 ί 

0,17 € 

208 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5390166090041 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

0,17 € 

209 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

6955824001112 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ 

0,17 € 

210 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5200396002083 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 

Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ 2000 

0,17 € 

211 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -> 2000 ΜΕ 

5200396002106 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΑΛΒ + 

ΚΑΝ-Τ- 2000 εε 

0,17 € 

212 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504285 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ" ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΔΙΑΚ. 

4,19 € 

213 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504261 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ" ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΔΙΑΚ. 

4,19 € 

214 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504278 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ" ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΔΙΑΚ. 

4,19 € 

215 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504117 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ"-ΑΝΤ ΠΕΡΙΣ.ΔΙΑΚ 

4,19 € 

216 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504124 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ"-ΑΝΤ ΠΕΡΙΣ.ΔΙΑΚ 

4,19 € 

217 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274504131 

ΑΘΛ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

"ΔΙΑΓ"-ΑΝΤ ΠΕΡΙΣ.ΔΙΑΚ 

4,19 € 

218 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503189 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Ε 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤΡ. 

4,19 € 

219 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503196 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Ε 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤΡ. 

4,19 € 

220 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503202 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Ε 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤΡ. 

4,19 € 

221 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

4250274503301 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤΟΡ&ΔΙΑΚ.ΣΥΡ 

4,19 € 

222 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

4250274503318 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤΟΡ&ΔΙΑΚ.ΣΥΡ 

4,19 € 

223 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

4250274503325 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤΟΡ&ΔΙΑΚ.ΣΥΡ 

4,19 € 

224 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503219 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ. 

4,19 € 

225 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503226 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ. 

4,19 € 

226 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503233 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ. 

4,19 € 

227 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503271 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Λ ΜΕ 

ΑΝΤ & ΔΙΑΚ 

4,19 € 



































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41855 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

228 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503288 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Λ ΜΕ 

ΑΝΤ&ΔΙΑΚ 

4,19 € 

229 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274503295 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 0,7 Λ ΜΕ 

ΑΝΤ&ΔΙΑΚ 

4,19 € 

280 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502854 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 Ε 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

4,19 € 

231 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502861 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 Ε 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

4,19 € 

232 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502878 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 ί 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 

4,19 € 

233 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502687 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 ΕΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤ ΔΙΑΚ ΣΥΡ 

4,19 € 

234 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502229 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ 

4,19 € 

235 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502236 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ 

4,19 € 

236 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502243 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 ΕΜΕ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΥΡΟΜ 

4,19 € 

237 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502274 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3 Ε 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΝΕΟΣ 

4,19 € 

238 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502281 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΑΝΤΔΙΑΚΠΕΡ 

4,19 € 

239 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502298 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΑΝΤΔΙΑΚΠΕΡ 

4,19 € 

240 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502304 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΑΝΤΔΙΑΚΠΕΡ 

4,19 € 

241 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502199 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤ 

4,19 € 

242 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502205 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤ 

4,19 € 

243 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274502212 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,3ΕΜΕ 

ΔΙΑΚ ΠΕΡΙΣΤ 

4,19 € 

244 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274501956 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΙΕ ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤ ΣΚΑΛ ΠΕΡ 

4,19 € 

245 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274501963 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΙΕ ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤ ΣΚΑΛ ΠΕΡ 

4,19 € 

246 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4250274501970 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΙΕ ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΤ ΣΚΑΛ ΠΕΡ 

4,19 € 

247 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

6955824000146 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

4,19 € 

248 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166089991 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤ. ΠΟΛΟΣ 

4,19 € 

249 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166090010 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤ. ΠΟΛΟΣ 

4,19 € 

250 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166090027 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤ. ΠΟΛΟΣ 

4,19 € 

251 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5701780024242 

Οοηνθθπ® ουροσυλλέκτης 
περιπάτου 600ιηΙ-σωλήνας 

4,19 € 

252 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5708932547505 

Οοηνθθπ® ουροσυλλέκτης 
περιπάτου 800ιηΙ-σωλήνας 

4,19 € 

253 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5390166089984 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤ. ΠΟΛΟΣ 

4,19 € 

254 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5206278004718 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 500γτιΙ 

0,61 € 

255 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

5206278004725 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΙΟΟΟγπΙ 

0,61 € 

256 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274508900 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ 28ΜΜ 

1,75 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

257 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274508924 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ 30ΜΜ 

1,75 € 

258 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274509075 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ 35ΜΜ 

1,75 € 

259 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507088 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 24 

1,75 € 

260 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507101 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 26 

1,75 € 

261 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507149 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 28 

1,75 € 

262 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507163 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 30 

1,75 € 

263 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507354 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 32 

1,75 € 

264 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507378 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 35 

1,75 € 

265 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507729 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 37 

1,75 € 

266 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507897 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 40 

1,75 € 

267 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507170 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΠΤΟΣ 30 

1,75 € 

268 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274507385 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΠΤΟΣ 35 

1,75 € 

269 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΕΡΙΠΕΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

4250274504568 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΚΙ0 30 

1,75 € 

270 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274510552 

ΙΩΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ12 

2,27 € 

271 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274510569 

ΙΩΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ14 

2,27 € 

272 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274529943 

ΙΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΛΗ 

2,27 € 

273 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274529950 

ΙΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΛΗ 

2,27 € 

274 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274529967 

ΙΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΛΗ 

2,27 € 

275 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

24029159002338 

ΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ10 

2,27 € 

276 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

44029159002332 

ΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ10 

2,27 € 

277 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

24029159002161 

ΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ12 

2,27 € 

278 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

44029159002165 

ΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ12 

2,27 € 

279 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

24029159000631 

ΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 

ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣΘΗ14 

2,27 € 

280 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089564 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 

281 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166130518 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 

282 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089571 

Αϋ\/ΑΝ0Ε 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 

283 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089588 

ΑΩνΑΝΘΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 

284 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089595 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 

285 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089601 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 

2,27 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41857 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

286 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089618 

ΑΟνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 

2,27 € 

287 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089625 

ΑΟνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 

2,27 € 

288 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089632 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 

2,27 € 

289 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089649 

ΑϋνΑΝΟΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 

2,27 € 

290 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089656 

ΑϋνΑΝΩΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 

2,27 € 

291 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166130525 

ΑϋνΑΝΩΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΤΙΕΜ. 

2,27 € 

292 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166130532 

ΑϋνΑΝΩΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΤΙΕΜ. 

2,27 € 

293 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166130549 

ΑϋνΑΝΘΕ 

ΔΙΑΛ.ΚΑΘΕΤ.ΠΡΟΛ.ΤΙΕΜ. 

2,27 € 

294 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

4250274510613 

ΙΩΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. ΜΕ 
ΔΕΞΑΜ. ΓΕΛΗΣ& ΟΥΡ/ΤΗ 

2,27 € 

295 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089717 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡίίΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΤΙΕΜ. 140Η 

2,27 € 

296 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089724 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡίίΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΤΙΕΜ. 160Η 

2,27 € 

297 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089663 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡίίΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 80Η 

2,27 € 

298 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089670 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡίίΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 100Η 

2,27 € 

299 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 
ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089687 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡΙΕΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΝΕΙ. 120Η 

2,27 € 

300 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

5390166089694 

ΑϋνΑΝΟΕ ΡίίΙ5 

Δ.ΚΑΘ.ΠΡΟΛ.ΝΕί. 140Η 

2,27 € 

301 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

5708932266529 

Ρθπεΐθθη® Σύστημα 

Υψηλού αυτοϋποκλυσμού 

127,37 € 

302 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

5708932558334 

Ρθπεΐθθη® Σύστημα 

Υψηλού αυτοϋποκλυσμού 

127,37 € 

303 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

5710187007161 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ 

ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

127,37 € 

304 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

5710187007185 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ 

ΑΥΤΟΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

127,37 € 

305 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274530697 

ΙΟΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ 

2,66 € 

306 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274530703 

ΙΟΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ 

2,66 € 

307 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274530710 

ΙΟΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ 

2,66 € 

308 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274530727 

ΙΟΚΑΘΕΤ. ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΚΟ ΝΕΡΟΥ 

2,66 € 

309 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955622971 

ΚΑΘ ΑΥΤΟΛ/ΝΟΙ ΑΝΔΡ 
ΟΚΕΕΝ Ρίϋ5 Ν14 

2,66 € 

310 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955625644 

ΚΑΘ ΑΥΤΟΛ/ΝΟΙ ΑΝΔΡ 

ΟΚΕΕΝ 50ΕΤ Η20 η12 

2,66 € 

311 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955625651 

ΚΑΘ ΑΥΤΟΛ/ΝΟΙ ΑΝΔΡ 

ΟΚΕΕΝ 50ΕΤ Η20 Ν 14 

2,66 € 

312 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955623039 

ΚΑΘ ΑΥΤΟΛ/ΝΟΙ ΓΥΝ 

ΟΚΕΕΝ Ρίί)5 Ν14 

2,66 € 

313 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955625699 

ΚΑΘ ΑΥΤΟΛ/ΝΟΙ ΓΥΝ 

ΟΚΕΕΝ 50ΡΤ Η20 Ν12 

2,66 € 

314 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955636664 

3ΙοθΜιό+® ΡΕΜ 0Η10 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

315 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955636718 

3ΐ0θήγάΓ0+® ΝΕΕ 0ή14 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

316 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955619452 

ΒίοθήγείΓΟ® ΡΕΜ Οι12 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

317 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955619384 

3ΐοθήγάι-ο® ΝΕΕΟΕιΙΟ 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

318 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955619391 

3ΐθθήγόι-ο® ΝΕΙ ΟΗι 12 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

319 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955619407 

Βίοθήγόι-ο® ΝΕΙ ΟΗι 14 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

320 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400450 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

321 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400382 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

322 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400467 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

323 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400474 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

324 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400375 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

325 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121400481 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

326 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121401624 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,66 € 

327 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532078989 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ 
ΜΑΕΕ/ΝΕΕΑΤΟΝ 0Η10 

2,66 € 

328 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532065651 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ 
ΜΑΕΕ/ΝΕΕΑΤΟΝ 0Η12 

2,66 € 

329 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532065682 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ 

ΜΑΕΕ/ΝΕΕΑΤΟΝ 0Η14 

2,66 € 

330 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079009 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ 
ΜΑΕΕ/ΝΕΕΑΤΟΝ 0Η16 

2,66 € 

331 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079030 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ 
ΜΑΕΕ/ΝΕΕΑΤΟΝ 0Η18 

2,66 € 

332 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079603 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ 

0Η06 

2,66 € 

333 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079061 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ 

0Η08 

2,66 € 

334 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532065590 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΕΜΑΕΕ 

0Η10 

2,66 € 

335 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532065620 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΕΜΑΕΕ 

0Η12 

2,66 € 

336 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079245 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΕΜΑΕΕ 

0Η14 

2,66 € 

337 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079306 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΡΕΜΑΕΕ 

0Η18 

2,66 € 

338 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079481 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η12 

2,66 € 

339 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532079511 

ΕΟΡΚΙΟ ΡΚΙΜΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η14 

2,66 € 

340 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068225 

ΜΑΟΙ03 ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

341 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068232 

ΜΑΟΙ03 ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

342 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068249 

ΜΑΟΙ03 ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

343 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068256 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41859 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

344 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068263 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

345 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302182 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

346 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302199 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

347 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302205 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

348 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302212 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

349 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302229 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

350 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068553 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

351 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068560 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

352 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068577 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

353 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068584 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

354 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741068591 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

355 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302274 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

356 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302298 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

357 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302304 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

358 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302311 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. 

2,66 € 

359 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302243 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

360 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302250 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

361 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302267 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 

ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

362 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069758 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

363 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069765 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

364 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069772 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

365 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069789 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

366 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069796 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

367 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304735 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

368 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304742 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

369 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304759 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

370 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304766 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

371 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304773 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΑΝΔΡ. 

2,66 € 

372 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069673 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 





































41860 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

373 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069680 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

374 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

00801741069697 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

375 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304827 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

376 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304834 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 
ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

377 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181304841 

ΜΑΘΟΘΚΙΡ 

ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. ΠΑΙΔ. 

2,66 € 

378 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137978 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

379 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137961 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

380 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137954 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

381 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137947 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

382 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137930 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

383 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137923 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

384 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137916 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

385 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137909 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

386 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137893 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

387 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137886 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

388 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137879 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

389 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137862 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

390 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137855 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

391 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955636701 

3ΐθθήγ0Γθ+® ΝΕΕ 0Ηι12 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

392 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955619445 

3ΐοθήγ0Γθ® ΡΕΜ 0Η10 
Αυτολιπαινόμενος 

2,66 € 

393 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137824 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

394 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137831 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

395 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

768455137848 

ΥΔΡΟΦ. ΑΥΤΟ/ΝΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 

2,66 € 

396 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

752181302281 

ΜΑΘΟ ΥΔΡΟΦ./ΑΥΤΟΛΙΠ. 
ΑΝΔΡ. ΚΑΘΕΤ. ΔΙΑΛΕΙΠ. 

2,66 € 

397 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532137907 

ΙΟΕΚΙΘ 5ΕΝ5Ε ΕΕΜΑΙΕ 

ΘΗ08 

2,66 € 

398 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532137921 

ΙΟΕΚΙΘ 5ΕΝ5Ε ΕΕΜΑΙΕ 

ΘΗ10 

2,66 € 

399 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532137945 

ΙΟΕΚΙΘ 5ΕΝ5Ε ΕΕΜΑΙΕ 

ΘΗ12 

2,66 € 

400 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532137969 

ΙΟΕΚΙΘ 5ΕΝ5Ε ΕΕΜΑΙΕ 

ΘΗ14 

2,66 € 

401 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139574 

ΙΟΕΚΙΘ ΟΚΙΘΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η10 

2,66 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41861 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

402 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139420 

ίΟΡΚΙΘ ΟΚΙΟΟ ΜΑΙΕ 

ΝΕίΑΤΟΝ 0Η10 

2,66 € 

403 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139451 

ίΟΡΚΙΘ ΟΚΙΟΟ ΜΑΙΕ 

ΝΕίΑΤΟΝ 0Η12 

2,66 € 

404 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139482 

ίΟΡΚΙΘΟΚΙΟΟ ΜΑΙΕ 

ΝΕίΑΤΟΝ 0Η14 

2,66 € 

405 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139512 

ίΟΡΚΙΟΟΚΙΟΟ ΜΑίΕ 

ΝΕίΑΤΟΝ 0Η16 

2,66 € 

406 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139604 

ίΟΡΡΙΟ 0ΡΙ60 ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η12 

2,66 € 

407 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139338 

ίΟΡΚΙΟΟΚΙΟΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ 

0Η08 

2,66 € 

408 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139635 

ίΟΡΚΙΟΟΚΙΟΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η14 

2,66 € 

409 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139666 

ίΟΡΡΙΟ 0ΚΙ60 ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η16 

2,66 € 

410 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139697 

ίΟΡΡΙΟ ΟΡΙΟΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 

0Η18 

2,66 € 

411 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532139550 

ίΟΡΚΙΐ: 0ΚΙ60 ΜΑίΕ 

ΝΕίΑΤΟΝ 0Η18 

2,66 € 

412 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088742 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΟΚΟ-ΚΙΤ 

ΜΑίΕ/ΝΕίΑΤΟΝ 0Η10 

2,79 € 

413 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088766 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥϋΚΟ-ΚΙΤ 

ΜΑίΕ/ΝΕίΑΤΟΝ 0Η12 

2,79 € 

414 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088780 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΟΚΟ-ΚΙΤ 

ΜΑίΕ/ΝΕίΑΤΟΝ 0Η14 

2,79 € 

415 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088902 

ίΟΡΚΙΟ ΗΥϋΚΟ-ΚΙΤ ΡΕΜΑίΕ 

0Η10 

2,79 € 

416 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088926 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΡΚΟ-ΚΙΤ ΡΕΜΑίΕ 

0Η12 

2,79 € 

417 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532089022 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΟΚΟ-ΚΙΤ 

ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η12 

2,79 € 

418 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532089046 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΟΚΟ-ΚΙΤ 

ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η14 

2,79 € 

419 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532045721 

ίΟΡΚΙΘ ΗΥΟΚΟ-ΚΙΤ 

ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η12 

2,79 € 

420 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5708932276405 

Ε35ίθ3ίή® 5θί υδρόφιλος 
καθετήρας συσκευασμένος 

2,79 € 

421 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

3838955636596 

3ΐθθΓΠΘ3ί3ΐ® 0Η12 
Αποστειρωμένος 

2,09 € 

422 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274524696 

ΙΟ ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,09 € 

423 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274510279 

ΙΟ ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,09 € 

424 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

4250274510286 

ΙΟ ΚΑΘΕΤ. 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

2,09 € 

425 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121404854 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 

426 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121405189 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 

427 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121405196 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 

428 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121405202 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 

429 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121405165 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 

430 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5200121405172 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ 

ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 

2,09 € 





































41862 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

431 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091919 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η10 

2,09 € 

432 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091926 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η12 

2,09 € 

433 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091933 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η14 

2,09 € 

434 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091940 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η16 

2,09 € 

435 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091957 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η18 

2,09 € 

436 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532008160 

ΙΟΡΚΙΟ ΙΝ5ΤΙ ΟΑΤΗ 

ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η 10 

2,09 € 

437 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532108020 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕ1ΑΤΟΝ 0Η20 

2,09 € 

438 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532008207 

ΙΟΡΚΙΟ ΙΝ5ΤΙ ΟΑΤΗ 

ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η12 

2,09 € 

439 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532089831 

ΙΟΡΚΙΟ ΙΝ5ΤΙ0ΑΤΗ 0Η10 

2,09 € 

440 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532089848 

ΙΟΡΚΙΟ ΙΝ5ΤΙ ΟΑΤΗ 0Η12 

2,09 € 

441 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532089879 

ΙΟΡΚΙΟ ΙΝ5ΤΙ0ΑΤΗ ΡΕΜΑΙΕ 

0Η10 

2,09 € 

442 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532106200 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ ΟΗ06 

2,09 € 

443 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088117 

ΙΟΡΚΙΟ ϋΙ ΙΑ-ΟΑΤΗ 

ΝΕΙΑΤΟΝ ΟΗ 16 

2,09 € 

444 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091988 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ ΟΗ08 

2,09 € 

445 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532091995 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟ ΟΗΙΟ 

2,09 € 

446 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532088094 

ϋΙΙΑ-ΟΑΤΗ ΝΕΙΑΤΟΝ 0Η18 

2,09 € 

447 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532092015 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΑΕϋΙΑΤΚΙΟΟΗΙΟ 

2,09 € 

448 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532092039 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΕΜΑΙΕ 0Η10 

2,09 € 

449 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532092046 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΕΜΑΙΕ 0Η12 

2,09 € 

450 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532092053 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΕΜΑΙΕ 0Η14 

2,09 € 

451 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532092060 

ΙΟΡΚΙΟ ΡΕΜΑΙΕ 0Η16 

2,09 € 

452 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532117756 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η10 

2,09 € 

453 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532117671 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η12 

2,09 € 

454 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532117695 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η14 

2,09 € 

455 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532117718 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η16 

2,09 € 

456 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532108044 

ΙΟΡΚΙΟ ΝΕΙΑΤΟΝ ΟΗ22 

2,09 € 

457 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532018992 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ 0Η14 

2,09 € 

458 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532117732 

ΙΟΡΚΙΟ ΤΙΕΜΑΝΝ ΟΗ 18 

2,09 € 

459 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780495264 

Ε35ίθ3ΐΡι® Καθετήρας 
υδρόφιλος ΝθΙβΙοπ 

2,09 € 





































Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41863 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

460 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780416108 

Ε3$ίθ3ΐή® Καθετήρας 
υδρόφιλος ΝθΙβΙοπ 

2,09 € 

461 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780416122 

Ε3$ίθ3ΐή® Καθετήρας 
υδρόφιλος ΝθΙβΙοπ 

2,09 € 

462 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780632782 

Ε35ίθ3ίή® Καθετήρας 
υδρόφιλος ΤίθΓΠ3ηη 

2,09 € 

463 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780687096 

Ε35ίθ3ίή® Καθετήρας 
υδρόφιλος ΤίθΓΠ3ηη 

2,09 € 

464 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780483889 

Ε35ίθ3ΐ(ι® Καθετήρας 
υδρόφιλος νυναικείος- 

2,09 € 

465 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780722957 

Ε3$ίθ3ΐΗ® Καθετήρας 
υδρόφιλος Τίθ(Π3ηη 

2,09 € 

466 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780512268 

Ε3$ίθ3ΐή® Καθετήρας 
υδρόφιλος νυναικείος- 

2,09 € 

467 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780478786 

Ε35ίθ3ίή® Καθετήρας 
υδρόφιλος νυναικείος- 

2,09 € 

468 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

5701780483902 

Ε35ίθ3ίή® Καθετήρας 
υδρόφιλος νυναικείος- 

2,09 € 

469 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

07392532075674 

ΕΟΕΚΙΟ ΝΕΙΑΤΟΝ 0Η08 

2,09 € 

470 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098819992 

Καθετήρας 

Αυτολιτταινόμενος 

2,70 € 

471 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

801741097935 

ΜΑΘΟ ΟΟ ΥΔΡΟΦ. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ 

2,70 € 

472 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166167200 

νΑΡΚΟ ΡΟΘΚΕΤ 

ΕΤ. ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

473 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166167217 

νΑΡΚΟ ΡΟΘΚΕΤ 

ΕΤ. ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

474 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166167224 

νΑΡΚΟ ΡΟΘΚΕΤ 

ΕΤ.ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

475 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166167231 

νΑΡΚΟ ΡΟΘΚΕΤ 

ΕΤ.ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

476 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137678 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙ Μ. ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

477 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137685 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

478 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137692 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

479 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137708 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

480 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137715 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

481 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137722 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

482 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137739 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

483 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137746 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

484 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137753 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΝΕΙ 

2,70 € 

485 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137777 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΤΙΕΜ 

2,70 € 

486 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137784 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΤΙΕΜ 

2,70 € 

487 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5390166137791 

νΑΡΚΟ 

ΕΤΟΙΜ.ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.ΤΙΕΜ 

2,70 € 

488 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845540 

5ρθθάίθ3ίή® 513Π03Γ0 
Έτοιμος λιπασμένος 

2,70 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

489 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932567435 

5ρθθάίθ3ΐή® ΟοΓΓίρΒεΙ Ενθ 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

490 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845526 

5ρθθόίθ3ΐΙπ® 5ΐ3π03ΓεΙ 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

491 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780935555 

5ρθθόίθ3ΐΗ® 5ΐ3πά3π1 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

492 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845502 

5ρθθ0ίΈ3ί1ΐ® 5ΐ3Πά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

493 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780837262 

5ρθθόίθ3ΐ1ι® 5ΐ3πά3π1 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

494 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845588 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ί3ηά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

495 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780837224 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ί3πά3π1 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

496 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932576659 

δρθθάίΈθίίΐ® Οοιηρ3θΙ Ενε 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

497 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780826747 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ΐ3ηά3τεΙ 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

498 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932173308 

5ρθθάίθ3ΐή® ΈοιτιρΒεΙ 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

499 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780828611 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ί3ηά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

500 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780853224 

5ρθθόίΈ3ΐΗ® 5ΐ3ηά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

501 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780855136 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ί3ηά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

502 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845601 

5ρθθάίΈ3ΐ1ι® 5ΐ3πά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

503 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780845564 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ί3ηά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

504 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932485647 

5ρθθάίθ3ΐή® ΈοτπρΒεΙ Ρ1υ5 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

505 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780826761 

5ρθθόίΈ3ΐΗ® 5ί3πά3τεΙ 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

506 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5701780837248 

5ρθθόίΈ3ΐή® 5ΐ3πά3Γ0 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

507 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932485661 

5ρθθάίθ3ΐή® ΈοΓπρΒεΙ Ρ1υ5 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

508 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932166393 

δρθθάίΈθίίΐ® ΟοΓΤφθΟί 
Έτοιμος λιτχασμένος 

2,70 € 

509 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932497350 

5ρθθόίΈ3ΐή® ΈοΓπρΒεΙ 
ανδρικός Έτοιμος 

2,70 € 

510 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134128 

ΑείΓθθπ Ηί-ϋίθ ΈβΙΗ 

ΝθΙθΙοπ 41ογτι 0Η08 

2,70 € 

511 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964133947 

ΑείΓθθπ Ηί-ϋίθ 03ίή 

ΤίθΓΠΒηπ 41 ογπ ΈΗ08 

2,70 € 

512 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964133978 

ΑοΙγθθπ Ηί-ϋίθ ΈθΐΗ 

Τίθίτίθηη 41 ογπ ΈΗ10 

2,70 € 

513 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134005 

ΑθΙγθθπ Ηί-ϋίθ 03ίή 

Τίθηίθηη 41ειτι ΈΗ12 

2,70 € 

514 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134036 

ΛθΙγθθπ Ηί-ϋίθ Οθίίι 

ΤίθΓΠθηη 41ειτι ΈΗ14 

2,70 € 

515 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134067 

ΑθΙγθθπ Ηί-ϋίθ ΈβΙΗ 

ΤίθΓΠθηη 41ειη ΈΗ16 

2,70 € 

516 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 

4046964134159 

ΝθΙβΙοπ 41θγπ ΈΗ10 
3.3ιηηι/Ετοιμος 

2,70 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

517 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134180 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐή 

ΝθΙθΐειπ 41ειη 0Η12 

2,70 € 

518 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134210 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐή 

ΝθΙθΐοπ 41ειπ 0Η14 

2,70 € 

519 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134241 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐή 

ΝθΙθϊοπ 41ειπ 0Η16 

2,70 € 

520 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964134883 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐΐι 

ΝθΙβϊοπ 20επΊ 0Η06 

2,70 € 

521 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964135019 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐΐι 

ΝθΙθΐοπ 20ειτι 0Η08 

2,70 € 

522 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964135040 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋίβ Οθΐή 

ΝθΙβϊοπ 20ειτι 0Η10 

2,70 € 

523 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964135071 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐή 

ΝθΙβϊοπ 20εηι 0Η12 

2,70 € 

524 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964135101 

ΑείΓθβπ Ηί-ϋΐθ Οθΐή 

ΝθΙθΐοη 20εΓη 0Η14 

2,70 € 

525 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046963815523 

ΑείΓθβπ Μίηί Οθίΐι 0Η10 
3.3ΓΠΓη/Ετοιμος 

2,70 € 

526 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046963815615 

ΑείΓθβπ Μίηί Οθίΐι 0Η12 

4.0ΓΠΓη/Ετοιμος 

2,70 € 

527 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046963815707 

ΑείΓθβπ Μίηί Οθίΐι 0Η14 
4.7ΓΠΓη/Ετοιμος 

2,70 € 

528 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932576680 

ΒρβθάίΟθίΐι® ΟοΓηρθεί Ενβ 
Έτοιμος λιπασμένος 

2,70 € 

529 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

801741097850 

ΜΑ6Ι03 ΟΟ ΥΔΡΟΦ. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ 

2,70 € 

530 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

801741097874 

ΜΑ6Ι03 ΟΟ ΥΔΡΟΦ. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ 

2,70 € 

531 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

801741097898 

ΜΑΟΙ03 ΟΟ ΥΔΡΟΦ. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ 

2,70 € 

532 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

801741098086 

ΜΑΟΙ03 ΟΟ ΥΔΡΟΦ. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ 

2,70 € 

533 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098820356 

Καθετήρας 

Αυτολιπαινόμενος 

2,70 € 

534 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098819961 

Καθετήρας 

Αυτολιπαινόμενος 

2,70 € 

535 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098820325 

Καθετήρας 

Αυτολιπαινόμενος 

2,70 € 

536 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098819930 

Καθετήρας 

Αυτολιπαινόμενος 

2,70 € 

537 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098819909 

Καθετήρας 

Αυτολιπαινόμενος 

2,70 € 

538 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4250098846073 

Καθετήρας σε έτοιμο 
διάλυμα Γποόίΐβ 12εΐι/15εΓΠ 

2,70 € 

539 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187010000 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 400Μ 

2,70 € 

540 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187010017 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 400Μ 

2,70 € 

541 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187010024 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 400Μ 

2,70 € 

542 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187010031 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 400Μ 

2,70 € 

543 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187009813 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 200Μ 

2,70 € 

544 

Υνειονομικό Υλικά -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187009820 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 200Μ 

2,70 € 

545 

Υνειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5710187009837 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 

ΟΝΕ-5ΤΕΡ ΟϋΕΟΚΑ 200Μ 

2,70 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

546 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

04026704100514 

851131-000060_ΕΙοο3ίή 
ΗγάΓΟβθΙ ΗγάΓορΗίΙίε- 

2,70 € 

547 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932540643 

5ρθθεΝ03ΐή® ΟοίτιρΒεΙ 5εΙ 
Έτοιμος λυχασμένος 

3,20 € 

548 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

5708932540667 

5ρθθεΝ03ΐή® Οοίτιρ3οΙ 5εΙ 
Έτοιμος λυχασμένος 

3,20 € 

549 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964248207 

Αείχεεπ Μίπί 5εί 0Η10 
3.3ιτΐΓη/Ετοιμο 

3,20 € 

550 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964248221 

Αείχεεπ Μίπί 5εί 0Η12 
4.0Γπιη/Ετοιμο 

3,20 € 

551 

Υγειονομικό Υλικό -> Καθετήρες -> 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ 

4046964248245 

Αείτεεπ Μίπί 5εΙ 0Η14 
4.7Γηπη/Ετοιμο 

3,20 € 














Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41867 


ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

0610075125524 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

76ΜΜ 

2,17 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

0610075125531 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ 

51ΜΜ 

2,17 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

5708932173582 

ΑΙΙθγπθ® Αποχετευτικός σάκος 
Υποκλυσμού 

2,17 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 

0610075150410 

ΗΟΕΕΙ5ΤΕΚ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΣΥΝΘ.ΒΑΣΗ 
ΙΟΧΙΟ(ΚΕΡΙ) 

7,43 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 

0610075150441 

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖ. ΑΟΑΡΤ ΟΟΝνΕΧ 

20ΜΜ 

7,43 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 

0610075150458 

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖ. ΑΟΑΡΤ ΟΟΝνΕΧ 

30ΜΜ 

7,43 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 

0610075150465 

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖ. ΑϋΑΡΤ ΟΟΝνΕΧ 

40ΜΜ 

7,43 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΕΙΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

5200121405288 

ΒΑΣΗ ΟΥΡΗΤΗ ΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ ΜΑΧ ΟυΤ 

45γπγπ 505 

7,55 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

8717905206391 

0οπιόίρΐ35ΐ Οοηνεχ Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 45/13-30 ιύιγπ ΕυτοΤθε 

6,00 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

8717905213726 

0οιπ6ίρΐ35ΐ Οοηνεχ Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 45/25τητη ΕυτοΤεε 

6,00 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

8717905206414 

0θΓηόίρΐ35ί Οοηνεχ Βάση με αφρώδη 
επίεττρωση 57/13-42ιτιιη ΕυτοΤεε 

6,00 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

8717905206438 

0οτηόίρΐ35ΐ Οοηνεχ Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 70/13-55ιτιτη ΕυτοΤεε 

6,00 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

4046964473555 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΟνΧ 45/15-26ΓΠ γπ/ΒΑΣΕ ΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/15-26τητη 

6,00 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

4046964473593 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΟνΧ 45/25τπτη/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/25τητη 

6,00 € 
























41868 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

4046964473616 

ΕΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ Ο/Χ 55/15-36ιτιιτι/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 55/15-36ΓΠΓΠ 

6,00 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

4046964473678 

ΕΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ Ο/Χ 65/15-46γπιπ/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 65/15-46ΓΠΓΠ 

6,00 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

8717905213672 

ΡΙθχίρΙθίΙ Ωοπνεχ Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 60/35 γπιπ ΕυιτιΤεε 

6,00 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455065769 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν311ΙΓ3 Ωοπνεχ 45/22 ιγητι 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455065783 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν311ΙΓ3 Ωοπνεχ 45/28 ιγητι 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455065806 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν3(υΓ3 Ωοπνεχ 45/35 γπιπ 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455065813 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν3(υΓ3 Ωοπνεχ 57/38 γπιπ 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455121472 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν3(υΓ3 ΜοΙ030Ιε Ωοπνεχ 

450101 Μ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455121458 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν3ΐυΓ3 ΜοΙ030Ιε Ωοπνεχ 

450101 5 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455121496 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ Ν3ΐυΓ3 ΜοΙ030Ιε Ωοπνεχ 

57οιοι 15 ΤΕΜ 

6,00 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455057337 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ 5Ι5ΤΕΜΑ ΩΟΝν 45/220101 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455054664 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ 5Ι5ΤΕΜΑ ΩΟΝν 45/280101 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455054688 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ 5Ι5ΤΕΜΑ ΩΟΝν 45/350101 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

768455057344 

ΒΑΣΗ ΩΟΝνΕΧ 5Ι5ΤΕΜΑ ΩΟΝν 57/380101 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΩΙΝνΕΧ 

5200121401556 

ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ ΜΑΙΚΝ 1ΙΙΤΒΑΜΑΧ 

6ΕΜΙΝΙ 5ΗΑ1ίθνν ΩΟΝνΕΧ 12-42 ΧΙΑ 

6,00 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41869 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166088956 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

19ΜΜ 

6,00 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166088963 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

22ΜΜ 

6,00 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166088970 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

25ΜΜ 

6,00 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166088987 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

29ΜΜ 

6,00 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166088994 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

32ΜΜ 

6,00 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5390166089014 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜ/ΚΗ ΒΑΣΗ ΟΟΝνΕΧ 

38ΜΜ 

6,00 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117550 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ςΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ.45/13 
25 

6,00 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117581 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 
45/22ΜΜ 

6,00 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117598 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 
45/25ΜΜ 

6,00 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117567 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ.55/13 

38 

6,00 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117604 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 
55/29ΜΜ 

6,00 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117611 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 
55/32ΜΜ 

6,00 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

0610075117574 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣ.ΟΟΝ.ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ.70/13 

51 

6,00 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5024310925018 

ΒΑΣΗ 55ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 ΟΟΝνΕΧ 

6,00 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5024310925032 

ΒΑΣΗ 70ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 ΟΟΝνΕΧ 

6,00 € 























41870 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5024310908226 

ΒΑΣΗ 45ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 ΟΟΝνΕΧ 

6,00 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5024310907724 

ΒΑΣΗ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 ΟΟΝνΕΧ 

6,00 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5024310908165 

ΒΑΣΗ 70ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 ΩΟΝνΕΧ 

6,00 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

4046963153939 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΩΟΝνΕΧ Β ΡΕΑΤΕ 

60/30/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
60/30ΓΠΠ1 

6,00 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

4046963153908 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΩΟΝνΕΧ Β ΡΕΑΤΕ 
60/25/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
60/25ΓΠΠ1 

6,00 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

4046963153991 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΩΟΝνΕΧ Β ΡΕΑΤΕ 

60/40/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
60/40ΓΠΠ1 

6,00 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5708932402309 

5θπ5ιιγ 3® Χριο Βάση Ωοπνεχ ϋ§ΕιΙ 40/ 15- 
23 χιλ. 

6,00 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5708932402361 

5σπ5υΓ3® ΧρΓΟ Βάση Ωοπνεχ ϋ§ΕιΙ 70/ 15- 
53 χιλ. 

6,00 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780990912 

ΑΙΕΘΓΓΊ3® Ργθθ Βάση Οοπνθχ 40/ 15-23 
χιλ. 

6,00 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780990936 

ΑΙΕΘΓΠ3® Ργθε Βάση Οοπνθχ 60/ 15-43 
χιλ. 

6,00 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780831451 

ΑΙΕΘΓΠ3® Βάση Οοπνθχ ϋ§ΕιΙ 40/ 15-23 χιλ. 

6,00 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780831925 

ΑΙΕΘΓΠ3® Βάση Οοπνθχ Εί§ΙιΙ 60/ 15-43 χιλ. 

6,00 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780582759 

ΑΙΕΘΓΠ3® Βάση Οοηνβχ 40/ έτοιμο 
άνοιγμα 21 χιλ. 

6,00 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780547895 

ΑΙϊθγπθ® Βάση Οοηνθχ 60/ έτοιμο 
άνοιγμα 35 χιλ. 

6,00 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΩΟΝνΕΧ 

5701780567152 

ΑΙΕΘΓΠ3® Βάση Οοπνθχ 60/ έτοιμο 
άνοιγμα 41 χιλ. 

6,00 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41871 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΟΝνΕΧ 

5708932402347 

5εη5υΓ3* Χρτο Βάση Οοπνεχ Εί§ΙιΙ 60/ 15- 
43 χιλ. 

6,00 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905206346 

ςοιπόίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με 
Αυτοκόλητο 38/13 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905206353 

ςοιτιόίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με 
Αυτοκόλητο 45/13 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905207473 

ςοΓΠ0ίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με 
Αυτοκόλητο 45/32 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905206360 

ςοιπόίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με 
Αυτοκόλητο 57/13 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905214129 

ΟοΓΠόίρΙεεΙ Ευπλαστη Βάση με 
Αυτοκόλητο 57/35 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905205974 

ςοΓΠ0ίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 45/13 ΕυτοΤεε 

6,00 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905205981 

ςοΓΠ0ίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 57/13 ΕυίοΤεε 

6,00 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905205998 

ΟοΓΠόίρΙεεΙ Ευπλαστη Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 70/13 ΕυίοΤεε 

6,00 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473357 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙεί 45/15-30 ιππι/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/15-30ΠΉΤ1 

6,00 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473371 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙεί 45/20 γππι/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/20ΓΠΓΠ 

6,00 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473395 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙεί 45/25ιππι/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/250101 

6,00 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473418 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ Ρΐ3ί 45/30Ο1Ο1/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 45/30Ο1Ο1 

6,00 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473432 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙεί 55/15-40οιοι/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 55/15-40Ο1Ο1 

6,00 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473456 

ΡΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙ31 55/35οιοι/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 55/350101 

6,00 € 























41872 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473494 

ΕΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙθΙ 65/15-5θΓηΓη/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 65/15-50ΓΠΓΠ 

6,00 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473517 

ΕΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙθΙ 65/45 πίγπ/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 65/45γτιγτι 

6,00 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046964473531 

ΕΕΕΧΙΜΑ 35 ΒΡ ΡΙθΙ 80/15-65 γπγπ/ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 80/15-65ΓΠΓΠ 

6,00 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4022495864659 

γπιπ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 

ΚΟΛΟΣΤΟ ΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 15-50ΓΠΓΠ 

3,50 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4039239518143 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΒΑ5Ε ΡΕΑΤΕ 40/15- 
35/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 40/15- 

35ΓΠΓΠ 

6,00 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4039239518235 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΒΑ5Ε ΡΕΑΤΕ 50/15- 
45/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 50/15- 

45ΓΠΠ1 

6,00 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4039239518327 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΒΑ5Ε ΡΕΑΤΕ 60/15- 
55/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 60/15- 
55ηΐΓη 

6,00 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046963362317 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΒΑ5Ε ΡΕΑΤΕ 80/15- 
75/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 80/15- 

75ιτΐΓη 

6,00 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905217892 

Ρ1θχίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με Αυτοκόλητο 
40/13 ΕιποΤθε 

6,00 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905207343 

ΡΙθχίρΙθίΙ Ευπλαστη Βάση με Αυτοκόλητο 
60/13(Ζ)ΕυεοΤθε 

6,00 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905214662 

Ρ1θχίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με Αυτοκόλητο 
60/38 ΕιποΤθε 

6,00 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905214433 

Ρ1θχίρΐ35ΐ Ευπλαστη Βάση με Αυτοκόλητο 
60/44 ΕιποΤθε 

6,00 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905206377 

ΡΙθχίρΙθίΙ Ευπλαστη Βάση με Αυτοκόλητο 
70/13 ΕιποΤθε 

6,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905217953 

Ρ1θχίρΐ35( Ευπλαστη Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 60/13 ΕιποΤθε 

6,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905214112 

ΡΙθχίρΙθεΙ Ευπλαστη Βάση με αφρώδη 
επίστρωση 60/44 ΕυεοΤθε 

6,00 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41873 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192427 

θ5(οιτΐ3ΐθ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
38/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192441 

θ5(οιτΐ3ΐθ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
45/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192465 

0$ΐοιτΐ3ΐθ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
57/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192489 

θ5(οιΠ3ΐθ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
70/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192076 

θ5(οιΠ3ΐθ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
με αυτοκόλλητο 45/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192090 

0510ΓΠ31Θ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
με αυτοκόλλητο 57/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

8717905192113 

0510ΓΠ31Θ 2 Δερμοπροστατευτική Βάση 
με αυτοκόλλητο 70/13 ΕυτοΤθε 

6,00 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455060221 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 0ΟΝ5ΕςυΡ!Α ΡΕΕΧΙΒΕΕ 

35ΠΊΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455060238 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ςΟΝδΕΩΕΙΚΑ ΡΕΕΧΙΒΕΕ 

45γπγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455060245 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΟΝδΕΟΕΙΚΑ ΡΕΕΧΙΒΕΕ 

57ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455060252 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΟΝδΕΩΕΙΡίΑ ΡΕΕΧΙΒΕΕ 

70ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455060306 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ςθΝ5Ε0ΕΙΚΑ 

5Τ0ΜΑΗΕ5Ι\/Ε ΙΟΟτπτπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455071043 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΟΝδΕΟΕΙΚΑ 

5Τ0ΜΑΗΕ5ΙΝ/Ε 35ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455071050 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ςθΝ5Ε0ΕΙΚΑ 

5Τ0ΜΑΗΕ5ΐνΕ 45 γπγτι 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455071067 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ςθΝ5Ε0ΕΙΚΑ 

5Τ0ΜΑΗΕ5ΐνΕ 57ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 























41874 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455071074 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΩΟΝδΕςυΚΑ 

5ΤΟΜΑΗΕ5Ι\/Ε 70ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121090 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΡΙθχίόΙθ 32ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121106 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΡΙθχίόΙθ 38ΓΠΙΤ1 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121113 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΡΙθχίόΙθ 45ΠΉΤ1 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121120 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΡΙθχίόΙθ 57 γπγτι 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121137 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΡΙθχίόΙθ 70 γπγτι 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

111 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121045 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΜοΙ030ΐθ 45 γπγπ Μ 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121021 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 ΜοΙ030Ιθ 45 γτιγτι 5 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121069 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν3ίυΓ3 ΜοΙ030Ιθ 57 γπγτι Ε 

5 ΤΕΜ 

6,00 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455121083 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν3ίυΓ3 ΜοΙ030Ιθ 70ΓΤΙΓΠ 

ΧΕ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

115 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455095124 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν3ίυΓ3 51θ(Π3ΐΐ65ίνθ 

ΙΟΟγπγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

116 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455120758 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 510(Π3ΐΐθ5ίνθ 

32ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

117 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455120765 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν3ίυΓ3 51θΓη3ΐΐ65ίνθ 

38ΓΠΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

118 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455120772 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 510(Π3Η65ίνθ 

45ιύιγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

119 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455120789 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν311ΙΓ3 51θ(Π3Η65ίνθ 

57ΓΤ1ΓΠ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41875 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

120 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455120796 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ Ν3ΐυΓ3 510ΓΠ3ίΐ65ίνθ 

70ΓΠΓΠ 5ΤΕΜ 

6,00 € 

121 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054596 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΕΕ 38γτιγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

122 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054602 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΕΕ 45γπγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

123 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054619 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕ 5 7 η ηη 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

124 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054626 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕ 70γπγπ 5 ΤΕΜ 

6,00 € 

125 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455055364 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 100ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

126 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054534 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 32ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

127 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054541 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 38ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

128 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054558 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 45ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

129 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054565 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 57γπγπ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

130 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

768455054572 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 5Ι5ΤΕΜΑ ΕΙΕΤΚΑ 70ΓΠΓΠ 5 

ΤΕΜ 

6,00 € 

131 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5200121401549 

ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ ΜΑΚΕΕΝ ΕΙΕΤΚΑΜΑΧ 

ΟΕΜΙΝΙ ΡΕΑΤ 12-55ΧΙΛ 

6,00 € 

132 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5200121405271 

ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΑΧ ΟΕΙΤ 57ΓΠΓΠ ΡΕΑΝΰΕ 505 

6,00 € 

133 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166088949 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

13-57ΜΜ 

6,00 € 

134 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166089052 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

25ΜΜ 

6,00 € 























41876 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

135 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166089069 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

38ΜΜ 

6,00 € 

136 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166089076 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

19ΜΜ 

6,00 € 

137 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166089083 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

32ΜΜ 

6,00 € 

138 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5390166089090 

ΤΑΝϋΕΜ ΔΕΡΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

44ΜΜ 

6,00 € 

139 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125739 

ΩΟΝΡΩΙΚΜ 2 ΔΕΡΜ.ΒΑΣΗ 

ΕΛΕΥΘ.ΦΛ.45/13-30ΜΜ 

6,00 € 

140 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125746 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡ.ΒΑΣ.ΩΟΝνΕΧ 

ΕΛ.ΦΛ.45/<25ΜΜ 

6,00 € 

141 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125777 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡΜ.ΒΑΣΗ 

ΕΛΕΥΘ.ΦΛ.55/13-40ΜΜ 

6,00 € 

142 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125784 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡ.ΒΑΣ.ΩΟΝνΕΧ 

ΕΛ.ΦΛ.55/<38ΜΜ 

6,00 € 

143 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125807 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡΜ.ΒΑΣΗ 

ΕΛΕΥΘ.ΦΛ.70/13-55ΜΜ 

6,00 € 

144 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125814 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡ.ΒΑΣ.ΩΟΝνΕΧ 

ΕΛ.ΦΛ.70/<51ΜΜ 

6,00 € 

145 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117529 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 45/13- 
30ΜΜ 

6,00 € 

146 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117628 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 

45/20ΜΜ 

6,00 € 

147 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117635 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 

45/25 Μ Μ 

6,00 € 

148 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117642 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 

45/30ΜΜ 

6,00 € 

149 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125838 

ΩΟΝΡΟΚΜ 2 ΔΕΡΜ.ΒΑΣΗ ΡΕΕΧ\Λ/ΕΑΚ 

55/13-40ΜΜ 

6,00 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41877 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

150 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117536 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 55/13- 

40ΜΜ 

6,00 € 

151 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117659 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 

55/35ΜΜ 

6,00 € 

152 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075150526 

02 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ. ΒΑΣΗ ΑΥΤ.102/13-89ΜΜ 

6,00 € 

153 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075125845 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ. ΒΑΣΗ 102/13- 
89ΜΜ 

6,00 € 

154 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310925001 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 55ΜΜ ΑϋΚΕΙΜ 2 

6,00 € 

155 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310925025 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 70ΜΜ ΑυΚΕΙΜ 2 

6,00 € 

156 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310910632 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 45ΜΜ ΡΙΑΙΚ 2 

6,00 € 

157 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310907656 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

6,00 € 

158 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310907663 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 70ΜΜ ΡΙΑΙΚ 2 

6,00 € 

159 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310908196 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 45ΜΜ ΡΙΑΙΚ 2 ΧΡ 

6,00 € 

160 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310907793 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 55ΜΜ ΡΙΑΙΚ 2 ΧΡ 

6,00 € 

161 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4046963153847 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΚΕΥ ΟΟΝνΕΧ Β ΡΕΑΤΕ 60/15- 
35/ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 60/15- 

35ΓΠΓΤ1 

6,00 € 

162 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

0610075117543 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 Δ.ΒΑΣΗ ΕΛ.ΦΛ.ΑΥΤ. 70/13- 
55ΜΜ 

6,00 € 

163 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310914883 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 45ΜΜ Ν/ΑΕΟΚΕ 2 

6,00 € 

164 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310916184 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 60ΜΜ ΥΑΕΟΚΕ 2 

6,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

165 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310914869 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 70ΜΜ νΑΕΟΚΕ 2 

6,00 € 

166 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310914876 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 45ΜΜ νΑΕΟΚΕ υΚΟ 2 

6,00 € 

167 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310914890 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 70ΜΜ νΑΕΟΚΕ ΩΚΟ 2 

6,00 € 

168 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310912704 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

6,00 € 

169 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5024310920846 

ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 45ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

6,00 € 

170 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4260333150254 

Ζεη5ίν βάση 2 τεμαχίων επίπεδη, 
δακτύλιος 50 ιπγτι, άνοιγμα 10-45ΓΠΓΠ (τεί. 
Β2Ν510) 

6,00 € 

171 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4260333150292 

Ζεη5ίν βάση 2 τεμαχίων επίπεδη, 
δακτύλιος 60 ιπγτι, άνοιγμα 10-57 γπγπ (τεί. 
Β2Ν610) 

6,00 € 

172 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4260333150865 

Ζεη5ίν βάση 2 τεμαχίων επίπεδη, 
δακτύλιος 70 γπγπ, άνοιγμα 10-65 γπιπ (τεί. 
Β2Ν710) 

6,00 € 

173 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

4260333151084 

Ζεη5ίν βάση 2 τεμαχίων επίπεδη, διπλό 
κολλητικό, δακτύλιος 60 γπιπ, άνοιγμα 10- 
57πήτι (γθϊ. Β2Ρ610) 

6,00 € 

174 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5708932408455 

5εη5ιΐΓ3® Χριο Βάση Επίπεδη 40/ 10-35 
χιλ. 

6,00 € 

175 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5708932408493 

5εη5υΓ3® Χριο Βάση Επίπεδη 60/ 10-55 
χιλ. 

6,00 € 

176 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5708932408516 

5εη5υΓ3® Χρτο Βάση Επίπεδη 70/ 10-65 
χιλ. 

6,00 € 

177 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5701780580335 

ΑΐΕεΓΠ3® Βάση Επίπεδη 40/ 10-35 χιλ. 

6,00 € 

178 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5701780580373 

ΑΙΕ8ΓΠ3® Βάση Επίπεδη 60/ 10-55 χιλ. 

6,00 € 

179 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5701780915618 

ΑΙίεΓΠ3® Ρτεε Βάση Επίπεδη 40/ 10-35 
χιλ. 

6,00 € 

























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41879 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

180 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΒΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΗ 

5701780915632 

ΑΙΙΘΓΠ3® Ρτβθ Βάση Εττίττεδη 60/ 10-55 χιλ 

6,00 € 

181 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

8717905202683 

ςοιΎΐόίΓΠθΐθ όθΙΙ 2.50171 ΕιιγοΤθο 

8,52 € 

182 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

8717905202690 

ΟίΙοιπγ όθΙΙ 50 γπγπ ΕυτοΤθο 

8,52 € 

183 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5200121405318 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΕΕΤ5Θ5 

8,52 € 

184 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

0610075131334 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ 86-1650Μ 

8,52 € 

185 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

0610075131358 

ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ 58-109ΘΜ 

8,52 € 

186 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5024310912667 

ΖΩΝΗ ΒΑΣΕΩΝ 5ΤΑΝ0ΑΚ0 120ΘΜ 

8,52 € 

187 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5024310912636 

ΖΩΝΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΑΚΘΕ 145ΘΜ 

8,52 € 

188 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5024310909476 

ΖΩΝΗ 5ΤΑΝ0ΑΚϋ 82ΜΜ 

8,52 € 

189 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5024310908141 

ΖΩΝΗ ΕΑΚ0Ε83ΜΜ 

8,52 € 

190 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

4260333151664 

Ζθπ5θ(ίν ζώνη στήριξης σάκων 125/2,8ειπ 
(Γθί. ΑΒ5125) 

8,52 € 

191 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΖΩΝΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΩΝ ή ΒΑΣΗΣ 

5708932562751 

ΒΓ3ν3™ Ζώνη οστομίας 

8,52 € 

192 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> 180 γπΙ (+-5%) 

5701780621496 

ςοίπίθθΙ® ς|θ3Π2ΘΓ 180 ΓΠΙ. 

7,92 € 

193 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> 240 γπΙ (+-5%) 

0610075164813 

5ΚΙΝ ςΐΕΑΝ5ΕΚ-ΚΑΘΑΡ/Κ0 ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

237Μ1 

9,48 € 

194 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> Μαντηλάκια 

768455070770 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΘΟΝνΑΘΑΚΕ 

ΑϋΗΕ5Ι\/Ε ΚΕΜΟνΕΚ 100 ΤΕΜ 

0,24 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

195 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> Μαντηλάκια 

5701780591652 

ςοπιίθθΙ® ςΐθθηεθΓ χαρτ/λα 

0,24 € 

196 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5390166088802 

0ΟΜΡΑ0Τ ΠΩΜΑ ΣΤΟΜΙΑΣ 

30ΜΜ 

2,32 € 

197 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5390166088819 

ΩΟΜΡΑΩΤ ΠΩΜΑ ΣΤΟΜΙΑΣ 

40ΜΜ 

2,32 € 

198 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5390166088826 

ΩΟΜΡΑΩΤ ΠΩΜΑ ΣΤΟΜΙΑΣ 

50ΜΜ 

2,32 € 

199 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5024310912728 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΟΜΙΑΣ ΑΙΙΚΕΙΜ ΜΙΝΙ 0ΑΡ 

2,32 € 

200 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5701780684262 

ΑΙΙΘΓΠ3® Μίπί-θ3ρ Αδιαφανές 20-55 χιλ. 

2,32 € 

201 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

0610075051373 

5ΚΙΝ ΟΕί \Λ/ΙΡΕ5-ΜΑΝΤ.ΜΕ ΠΡΟΣΤ/ΚΟ 

ΟΕ1ΔΕΡ 

0,24 € 

202 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

0610075170227 

υΝίν.ΚΕΜ.ννίΡΕδ-ΜΑΝΤ.ΑΦΑΙΡ.ΚΟΛΛΑΣ 

0,24 € 

203 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

768455032235 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΟΝνΑΟΑΚΕ 

ΒΑΚΚΙΕΚ \Λ/ΙΡΕ5 100 ΤΕΜ 

0,24 € 

204 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΟτεμ (+-5%) 

5708932529174 

ΒΓ3ν3™ 5ΐπρ ρ35(θ (10 ράβδοι) 

18,46 € 

205 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 100§Γ (+-5%) 

5024310905133 

ΠΑΣΤΑ 5ΤΟΜΑ ΡΑ5ΤΕ 1000Κ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

21,54 € 

206 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 128§Γ (+-5%) 

0610075170418 

ΚΑΚΑΥΑ ΡΑ5ΤΕ - ΠΑΣΤΑ ΚΑΚΑΥΑ 1280Κ 

22,38 € 

207 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 57§Γ (+-5%) 

4260333150506 

Ζθπ5θΐίν υδροκολλοειδής πάστα 57§γ 
(γθΓ. Α2001) 

15,58 € 

208 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§Γ 

8717905194513 

0510ΓΠ31Θ 510013 ρ35(θ ΕυΓΟΤθΟ 

15,58 € 

209 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§Γ 

5200121405295 

ΠΑΣΤΑ 05ΤΟΜΥ ΡΑ5ΤΕ 505 60§Γ 

15,58 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41881 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

210 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§τ 

0610075205530 

ΑϋΑΡΤ ΡΑ5ΤΕ - ΠΑΣΤΑ ΑϋΑΡΤ 60ΟΚ 

15,58 € 

211 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§τ 

5708932545181 

0οΙορΐ35ΐ® πάστα 60γρ. 

15,58 € 

212 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§Γ 

768455100002 

ΠΑΣΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60γρ 5ΤΟΜΑΗΕ5ΙΝ/Ε 
ΡΑ5ΤΕ 60§γ 1 ΤΕΜ 

15,58 € 

213 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΑΣΤΑ -> 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 60§Γ 

8680014004663 

ΟοπίοτΙ πάστα στομίας 60§τ 

15,58 € 

214 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ -> ΚΡΕΜΑ 60 γπΙ 
(η 5%) 

5708932533997 

ΒΓ3ν3™ Β3ΓΠΘΓ 0ΓΘ3ΓΠ 60 ΓΠ1 

8,88 € 

215 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ -> ΣΚΟΝΗ 25 §Γ (+ 
5%) 

5024310905140 

ΠΟΥΔΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ 

25ΓΡ 

8,86 € 

216 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ -> ΣΚΟΝΗ 28 §Γ (+ 
5%) 

0610075122912 

ΑϋΑΡΤ ΡΟννΟΕΡ - ΣΚΟΝΗ ΑϋΑΡΤ 280Κ 

8,86 € 

217 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ -> ΣΚΟΝΗ 28 §Γ (+ 
5%) 

4260333150551 

Ζθη5θ1ίν σκόνη προστασίας 28 §γ (Γθί. 
32018) 

8,86 € 

218 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> Μαντηλάκια 

5024310640508 

ΔΕ ΡΜ ΑΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

\Λ/ΒΕ \Λ/ΙΡΕ5 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

0,46 € 

219 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> Μαντηλάκια 

5024310641000 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ \Λ/ΕΙΕΑΝ0 

\Λ/ΙΡΕ5 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

0,46 € 

220 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> Μαντηλάκια 

5708932478120 

ΟοΙορΙθδΐ® ΡΓθρ. προστατευτικό φιλμ 
μαντηλάκια 

0,46 € 

221 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50 γπΙ (+- 
5%) 

5708932534802 

Βη3ν3™ Σπρέι Προστασίας Δέρματος 50 γπΙ 

15,03 € 

222 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50 γπΙ (+- 
5%) 

5024310905195 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ \Λ/Εϋ_ΑΝϋ 

5ΡΚΑΥ 50ΜΕ 

15,03 € 

223 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50γπΙ {+- 
5%) 

5024310905188 

ΔΕ ΡΜ ΑΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

\Λ/ΒΡ 5ΡΚΑΥ 50ΜΕ 

15,03 € 

224 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50 γπΙ {+- 
5%) 

5060148230061 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 5ΙΕΕ55Ε 

5ΡΚΑΥ 50ΜΕ 1 ΤΕΜ 

15,03 € 

























41882 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

225 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50γπΙ (+- 
5%) 

8717905214136 

ΟίίηηθΙθ 5ρΐ3γ αφαιρετικό σάκου, 
καθαρισμού 50 γπΙ ΕυτοΤεε 

15,03 € 

226 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -> ΣΠΡΕΙ 50(πΙ (+- 
5%) 

8680014006636 

ΟοηίοΠ σπρέι προστασίας δέρματος 50 γπΙ 

15,03 € 

227 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. 

ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ -> 60 ΜΜ 

5200121405226 

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΟΝΕ ΡΙΕΟΕ ΙΕΕ05Τ0ΜΥ ΒΑΟ 505 

8,00 € 

228 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ -> 60ΜΜ 

5200121405219 

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΟΝΕ ΡΙΕΟΕ 0ΟΕΟ5ΤΟΜΥ ΒΑΟ 565 

4,10 € 

229 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚ. 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ -> 60 ΜΜ 

5200121405233 

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ ΟΝΕ ΡΙΕΟΕ 

ΕΙΚ05Τ0ΜΥ ΒΑΟ 565 

8,00 € 

230 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4046964051685 

45/ΡΕΕΧΙΜΑ 0ΕΟ5Εϋ ΜΙΝΙ ΟΤΡ 15- 
45/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

3,35 € 

231 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864666 

γι ιιλι ινι/·\ ν ν /1 ν/ υ - /υ 

ηπη/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 15-70ΓΠΓΠ 

3,35 € 

232 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864673 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΟοΙο Βεί§ε 25 ηιτι/ΟΣΤΟΜΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 25ΓΠΓΠ 

3,35 € 

233 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864680 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΟΟΕΟ ΒΕΙΟΕ 30 γτιγτι/ΟΣΤΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 30ΓΠΓΠ 

3,35 € 

234 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864697 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΟΟΕΟ ύεί§ε 35 ππηΟΣΤΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 35πιηΊ 

3,35 € 

235 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864703 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΟΟΕΟ ΒΕΙΟΕ 40 γπγπ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 40ΓΠΓΠ 

3,35 € 

236 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4022495864710 

ΡΕΕΧΙΜΑ ΟΟΕΟ, 45 ΓΠΓΠ, όεί§ε/ΟΣΤΟΜΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 45ΓΠΓΠ 

3,35 € 

237 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905213290 

θ5ίοπΐ3ΐθ 1 Σάκος 

Κολοσυ. 1τεμ.Χΐ3 ι·§ε, η μιδ.ον3 1 110/10ιη γπ 
Ε υεοΤεε 

3,35 € 

238 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905213351 

05ί0ΓΠ3ΐε Οοπνεχ Σάκος 
Κολοστ.ημιδιαφ.Ρ24Ρι,Ε3Γ§ε 25-27 γπγπ 

Ευ γοΤθο 

3,35 € 

239 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905214426 

05ΐ0ΓΠ3ΐε Σάκος Κολοστ.Ρ24ή Ιτεμ. 
ημ/δφ, ΜεεΙ-Ε3Γ§ε, 60/13 ΕυεοΤεε 

3,35 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41883 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

240 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905190706 

θ5ΐοιτΐ3ίθ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.ΙθβΓβ 
ημιδιαφανής 60/13 ΕυτοΤθε 

3,35 € 

241 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206469 

0510ΓΠ31Θ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.Μπέζ, 
Μθό ΐ3Γ§θ 25 - 27 ΕυτοΤθε 

3,35 € 

242 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905207145 

0510ΓΠ31Θ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.Μττέζ, 
Μθό ΐ3Γ§β 32γππι ΕυτοΤθε 

3,35 € 

243 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206506 

θ5(οιΠ3ίθ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.Μττέζ, 
Μθό ΐ3Γ§θ 38-44 ΕυτοΤθε 

3,35 € 

244 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905207169 

θ5(οιΠ3ίθ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.Μττέζ, 
Μθά ΐ3Γ§θ 38τητπ ΕυτοΤθε 

3,35 € 

245 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206445 

ΟίΙοτπθΙθ Σάκος Κολοστομιας Ιτεμ.Μττέζ, 
Μθά Εθτ§θ 60/13 ΕυτοΤθε 

3,35 € 

246 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905190614 

ΟδΐΟΓΤΤθΐθ Σάκος Κολοστομιας 

Ιτεμ.Μπέζ,ί3Τ§θ 60/13 ΕυτοΤθε 

3,35 € 

247 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455028085 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΕΙ5 

19/64ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

248 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455028207 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

32ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

249 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455028375 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

38ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

250 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455028474 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

45ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

251 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455029075 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

ΤΚ 45ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

252 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455029174 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

ΤΚ 50ΜΜ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

253 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075522 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ 13Τ§Θ 20- 

70ΓΠΤΠ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

254 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075386 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ ΜθεΙίυτη 

20-70ΙΤ1Π1 30 ΤΕΜ 

3,35 € 























41884 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

255 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075409 

ΣΑΚΟΣ 1ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ Μθάίυιη 

30ΓΤ1ΓΠ 30ΤΕΜ 

3,35 € 

256 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075416 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ Μθάίυιη 

40ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

257 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075324 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ 5ΓΤΙ3ΙΙ 20- 

50Π1ΙΤ1 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

258 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075591 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ ΤΚ Ι_3Γ§Θ 

20-70ηιιη 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

259 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455075454 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΤΕΕΜ ΤΚ 

Μθάίυιη 20-70ιτιιη 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

260 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455112456 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε51ΘΘΠ1+ ΟΙοίθεΙ 
20/70ΠΚΠ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

261 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455112449 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ϊθθγπ+ ΟΙοεθά 

20/70Π1Π1 ΤΚ 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

262 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455112517 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε51Θ6ΓΠ+ ΟΙοεθά 

30ιη(η 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

263 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455112579 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε51ΘΘΠ1+ ΟΙοίθεΙ 

40ΓΠ(Π 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

264 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455112593 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ε5ΐθθ(π+ ΟΙοεθά 

50ΠΉΤ1 30 ΤΕΜ 

3,35 € 

265 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5200121404892 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 1ΤΜΧ ΜΑΚΕΕΝ 

51ΙΡΕΚΕΕΑΤ 12-57ΧΙΛ 

3,35 € 

266 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5200121401471 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 1ΤΜΧ ΜΑΚΕΕΝ 

υΐΤΚΑΜΑΧ 12-55 ΧΙΛ 

3,35 € 

267 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5200121405127 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 1ΤΜΧ ΜΑΚΕΕΝ 

ΕΙΕΤΚΑΜΑΧ 5ΗΑΕΕΟ\Λ/ ΟΟΝνΕΧΙΤΥ 12- 

42ΧΙΛ 

3,35 € 

268 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310907755 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 

3,35 € 

269 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908028 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 25ΜΜ 

3,35 € 

























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41885 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

270 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089236 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

45ΜΜ 

3,35 € 

271 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089830 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 13- 

64ΜΜ 

3,35 € 

272 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089847 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

25ΜΜ 

3,35 € 

273 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089854 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

38ΜΜ 

3,35 € 

274 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089861 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

51ΜΜ 

3,35 € 

275 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089878 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

64ΜΜ 

3,35 € 

276 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089885 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

32ΜΜ 

3,35 € 

277 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089892 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ 

44ΜΜ 

3,35 € 

278 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089755 

ΚΑΚΑΥΑ 5ΕΑΕ ΣΑΚΟΣ ΚΑΕΙΣ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

38ΜΜ 

3,35 € 

279 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089779 

ΚΑΚΑΥΑ 5ΕΑΕ ΣΑΚΟΣ ΚΑΕΙΣ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

64ΜΜ 

3,35 € 

280 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089786 

ΚΑΚΑΥΑ 5ΕΑΕ ΣΑΚΟΣ ΚΑΕΙΣ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

67ΜΜ 

3,35 € 

281 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089182 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚ. 15- 

55ΜΜ 

3,35 € 

282 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089199 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

25ΜΜ 

3,35 € 

283 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089205 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

30ΜΜ 

3,35 € 

284 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089212 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

35ΜΜ 

3,35 € 

























41886 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

285 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089229 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

40ΜΜ 

3,35 € 

286 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089243 

ΜΟΟ.ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΜΑΧΙ 15- 

55ΜΜ 

3,35 € 

287 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166133496 

ΜΡ ΟΒΑΛ ΚΛ. ΜΠΕΖ ΣΑΚ. ΜΑΧΙ 15- 

65Χ75ΜΜ 

3,35 € 

288 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089250 

ΜΟϋ.ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΦ.ΣΑΚ.ΜΑΧΙ 15- 

55ΜΜ 

3,35 € 

289 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166133502 

ΜΡ ΟΒΑΛ ΚΛ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚ. ΜΑΧΙ 15- 

65Χ75ΜΜ 

3,35 € 

290 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089267 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΦ.ΣΑΚ. 15- 

55ΜΜ 

3,35 € 

291 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166130426 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΧΟΝνΕΧ 

15-38ΜΜ 

3,35 € 

292 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166130440 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΧΟΝνΕΧ 

25ΜΜ 

3,35 € 

293 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166130457 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΧΟΝνΕΧ 

30ΜΜ 

3,35 € 

294 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166088925 

ΟΟΜ ΡΑΓΓ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΦ. 13- 

64ΜΜ 

3,35 € 

295 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206490 

ΟεΙΟΓΠθΙθ Σάκος Κολοστομιας Γτεμ.Μπέζ, 
Μθά ί3Γ§θ 35-37 ΕιιγοΤθο 

3,35 € 

296 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780213882 

ΑΙΙθγπβ® Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Παιδικός 
Διαφανής 10-35χιλ. 

3,35 € 

297 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932443838 

5επ5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής με παράθυρο 10-76 χιλ. 

3,35 € 

298 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932289672 

5οη5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Διαφανής 
10-76 χιλ. 

3,35 € 

299 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780892841 

ΑΙΙΘΓΠ3® Ργθθ Σάκος 1-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 20-75 χιλ. 

3,35 € 

























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41887 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

300 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780580397 

ΑΙϊθγπθ® Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Διαφανής 
10-70 χιλ. 

3,35 € 

301 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780706018 

ΑΙϊθγπθ® Ργθθ Σάκος 1-τεμ. Κλειστός 
Διαφανής 20-75 χιλ. 

3,35 € 

302 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932496278 

ΑΙϊθγπθ® Εγθθ Σάκος 1-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 20-65 χιλ. 

3,35 € 

303 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780101639 

ΑΙΙθγπθ® Σάκος 1-τεμ. Κλειστός Διαφανής 
20-55 χιλ. 

3,35 € 

304 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089762 

ΚΑΚΑΥΑ 5ΕΑΕ ΣΑΚΟΣ ΚΑΕΙΣ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

51ΜΜ 

3,35 € 

305 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089793 

ΚΑΚΑΥΑ 5ΕΑΕ ΣΑΚΟΣ ΚΑΕΙΣ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

44ΜΜ 

3,35 € 

306 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4046963916275 

ΓΙ ΕΛΙΐνΐΜ 1 IV II Ι ν/ ΟΕ12 ϋ II10 II 

ΜΜ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

25ιγηπ 

3,35 € 

307 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4046963904197 

π ΐΐΛΐινίΗ 11 νΐι <-ΐ*οΐιυ ινιιυι *ιγ ±ο-ου 

Βθΐ§θ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

15-60ΓΠΓΤ1 

3,35 € 

308 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166130433 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΚΛ.ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΟΟΝνΕΧ 

15-51ΜΜ 

3,35 € 

309 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908035 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 29ΜΜ 

3,35 € 

310 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908042 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 32ΜΜ 

3,35 € 

311 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908059 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 35ΜΜ 

3,35 € 

312 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908066 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 38ΜΜ 

3,35 € 

313 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908073 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 44ΜΜ 

3,35 € 

314 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310907762 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΙΑΙΚ Α0ΤΙΥΕ 

3,35 € 

























41888 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

315 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310911875 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,35 € 

316 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310913503 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 25ΜΜ 

3,35 € 

317 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912926 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 29ΜΜ 

3,35 € 

318 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912933 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΙΙΜ 32ΜΜ 

3,35 € 

319 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912940 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΙΙΜ 35ΜΜ 

3,35 € 

320 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912957 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 38ΜΜ 

3,35 € 

321 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912964 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 44ΜΜ 

3,35 € 

322 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912193 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,35 € 

323 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310911882 

ΣΑΚΟΣ ΜΙϋΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,35 € 

324 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310911899 

ΣΑΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,35 € 

325 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310910908 

ΣΑΚΟΣ ΟνΑΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΟνΑΕ 

3,35 € 

326 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310910915 

ΣΑΚΟΣ ΟνΑΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΟνΑΕ 

3,35 € 

327 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310913398 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟΕΙΚνΕΧ 

3,35 € 

328 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310913817 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟΟΝνΕΧ 

3,35 € 

329 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310910892 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΡΚΕΕΡΟΚΜ 

3,35 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41889 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

330 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912155 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΡΚΕΕΡΟΚΜ 

3,35 € 

331 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310911936 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ - 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΙΒΕΚΤΥ 

3,35 € 

332 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310911929 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΕΙΒΕΚΤΥ 

3,35 € 

333 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333151510 

Ζθη5ίν σάκος 1 τεμαχίου κλειστός, 
αδιαφανής, παράθυρο, φίλτρο, άνοιγμα 
10-60οιοι (Γθί. 01ΝΒ10-Η0) 

3,35 € 

334 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333151534 

αδιαφανής, παράθυρο, θυρίδα 
εξαερισμού, φίλτρο, άνοιγμα 10-60πιιη 
(Γθί. ΟΙΝΒΙθν-ΗΟ-30) 

3,35 € 

335 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333150568 

Ζθπ5ίν σάκος 1 τεμαχίου κλειστός, διπλό 
κολλητικό, αδιαφανής, παράθυρο, 
φίλτρο, άνοιγμα 10-60ιτΐΓη (Γθί. 01ΡΒ10) 

3,35 € 

336 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333151466 

κολλητικό, αδιαφανής, παράθυρο, 
φίλτρο, άνοιγμα ΙΟ-ΘΟγπππ (Γθί. 01ΡΒ10- 
30) 

3,35 € 

337 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8680014001587 

ΟοηίοΠ σάκος 1 τεμαχίου κλειστός, διπλό 
κολλητικό, διαφανής, φίλτρο, άνοιγμα 12- 
700101 (Γθί. Ν050011012) 

3,35 € 

338 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8680014001525 

ΟοηίοΓΐ σάκος 1 τεμαχίου κλειστός, διπλό 
κολλητικό, αδιαφανής, φίλτρο, άνοιγμα 
12-7001 οι (Γθί. Ν055011012) 

3,35 € 

339 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905193653 

ΟίΙοοίθΙθ 1 Σάκος Ειλεοστομίας Ιτεμ. 
ΙθΓ§θ,μπεζ 60/13 ΕυτοΤθε 

3,77 € 

340 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905193684 

ΟίΙοοίθΙθ 2 Σάκος Ειλεοστομίας Ι3@θ,μπεζ 
57οιοι ΕυτοΤθε 

2,09 € 

341 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206001 

Ο5(οοΐ3ίθ Σάκ.Ειλεοστ.Ρ24Η,1 
τεμ.Μπέζ,Ε3Γ§θ 60/13, νβίετο ΕυτοΤθε 

3,77 € 

342 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206698 

Ο5ΐοοΐ3ίθ Σάκος 

Ειλεοστ. Ιτεμ, ημιδιαφ,νΕΕΟΚΟ,60/1301 οι 
ΕυτοΤθε 

3,77 € 

343 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206094 

Ο5(οοΐ3ίθ Σάκος Ειλεοστομίας 
Ιτεμ.ημιδ,νθΙεΓΟ Εθγ§θ 60/13 ΕυτοΤθε 

3,77 € 

344 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455118137 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε51ΘΘ01+ 0Γ3ΙΠ 

ΙΟΟγοοι ΤΚ 10 ΤΕΜ 

3,77 € 























41890 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

345 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455112890 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε51ΘΘΓΠ+ ϋΓ3ίη 

28ΓΤ1ΓΠ Οοηνεχ 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

346 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455112937 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε51ΘΘΓΤ1+ 0 Γ 3ίη 

35γπγπ Οοηνεχ 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

347 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455112951 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε5ΐεεΓΠ+ 0 Γ 3ίη 

38ηΐΓη ΟοηνεχΙΟ ΤΕΜ 

3,77 € 

348 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455112630 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε5ΐεειτι+ ϋΓ3ίη 
60/70ΓΠΓη 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

349 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455112623 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ε5ΐεειτι+ ϋ^ίη 

60/70ηΐΓη ΤΚ 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

350 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455057696 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΕΟΟΚΕ55 ΡΕΙΙ5 

19-64 γτιγτι 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

351 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455021338 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΕΟΟΚΕ55ΤΡ 

19-64ΓΤ1ΓΤ1 10 ΤΕΜ 

3,77 € 

352 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455064908 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΙΤΤΕΕ ΟΝΕ5 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ ΤΚ 19-50γπγπ 15 ΤΕΜ 

3,77 € 

353 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5200121404885 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΜΧ ΜΑΡΕΕΝ 

51ΙΡΕΚΕΕΑΤ 12-57ΧΙΛ 

3,77 € 

354 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5200121401488 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 ΤΜΧ ΜΑΡΕΕΝ 

υΐΤΚΑΜΑΧ 12-55ΧΙΛ 

3,77 € 

355 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089809 

0ΟΜΡΑ0Τ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΜΠΕΖ 13- 

64ΜΜ 

3,77 € 

356 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089823 

0ΟΜΡΑ0Τ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΜΠΕΖ 

32ΜΜ 

3,77 € 

357 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166088833 

ΚΑΚΑΥΑ-5 ΣΑΚ.ΑΠΟΣΤΡ.300Μ ΜΕ Μ/ΔΕΣ 
38ΜΜ 

3,77 € 

358 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166088840 

ΚΑΚΑΥΑ-5 ΣΑΚ.ΑΠΟΣΤΡ.300Μ ΜΕ Μ/ΔΕΣ 

51ΜΜ 

3,77 € 

359 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166088857 

ΚΑΚΑΥΑ-5 ΣΑΚ.ΑΠΟΣΤΡ.300Μ ΜΕ Μ/ΔΕΣ 

64ΜΜ 

3,77 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41891 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

360 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166088871 

ΚΑΚΑΥΑ-5 ΣΑΚ. ΑΠΟΣΤΡ. 300Μ ΜΕ Μ/ΔΕΣ 

32ΜΜ 

3,77 € 

361 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166088888 

ΚΑΚΑΥΑ-5 ΣΑΚ. ΑΠΟΣΤΡ. 300Μ ΜΕ Μ/ΔΕΣ 

44ΜΜ 

3,77 € 

362 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089465 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΤ. Ε&Κ 15- 

55ΜΜ 

3,77 € 

363 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089472 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΣΥΜ.ΜΧ Ε&Κ 

15-55ΜΜ 

3,77 € 

364 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166133519 

ΜΕ ΟΒΑΛ ΑΠΟΣΤΡ. ΜΠΕΖ ΣΑΚ. ΜΑΧΙ 15- 

65Χ75ΜΜ 

3,77 € 

365 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089489 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚΟΣ ΣΥΜ.ΜΧ Ε&Κ 15- 

55ΜΜ 

3,77 € 

366 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166133526 

ΜΕ ΟΒΑΛ ΑΠΟΣΤΡ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚ. ΜΑΧΙ 15- 

65Χ75ΜΜ 

3,77 € 

367 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089496 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΤ. Ε&Κ 15- 

55ΜΜ 

3,77 € 

368 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166130471 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΕΕΕΧ ΑΠ.ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΟΟΝνΕΧ 

15-38ΜΜ 

3,77 € 

369 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

0610075169061 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ. ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. ΜΑΧΙ 15- 

64ΜΜ 

3,77 € 

370 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

0610075125425 

ΡΚΕΜΙΕΙΜ ΣΑΚ. ΑΠΟΣΤΡ. Κ5 ΔΙΑΦ. ΜΕ 

ΦΙΛ. 44ΜΜ 

3,77 € 

371 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

0610075174102 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΑΥΤ.0Χ ΜΑΧΙ 15- 

51ΜΜ 

3,77 € 

372 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

0610075127917 

ΡΟΕΙ0ΗΚΙΝ5 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ.Ε&Κ ΒΡΕΦΗ 0 

38ΜΜ 

3,77 € 

373 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912360 

ΣΑΚΟΣ ΜΕϋΙΕΙΜ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 
1ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ/ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΕΑΙΚ 

Αοτινε 

3,77 € 

374 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310913824 

ΣΑΚΟΣ 5ΜΑΕΕ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 
1ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ/ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΕΑΙΚ 

Αοτινε 

3,77 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

375 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310908233 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 ΤΕΜ. 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ/ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 

3,77 € 

376 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780996112 

ΑΙΙθγπθ® Ργθθ Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός 
Παιδικός Αδιαφανής 12-55 χιλ. 

3,77 € 

377 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780892902 

ΑΙΙθγπθ® Ργθθ Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 12-75 χιλ. 

3,77 € 

378 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932616362 

5θη5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής εοπνθχ 21 χιλ. 

3,77 € 

379 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932443142 

5θη5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής με παράθυρο 10-76 χιλ. 

3,77 € 

380 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932289504 

5θη5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός Διαφανής 
10-76 χιλ. 

3,77 € 

381 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780213899 

ΑΙΙθγπθ® Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός Διαφανής 
10-70 χιλ. 

3,77 € 

382 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780892926 

ΑΙΙθγπθ® Ργθθ Σάκος 1-τεμ. Ανοιχτός ιτιίάί 
Αδιαφανής 12-65 χιλ. 

3,77 € 

383 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089816 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΜΠΕΖ 

38ΜΜ 

3,77 € 

384 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

0610075169122 

ΜΡ ΑΠΟΣΤΡ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. ΜΑΧΙ 15- 

64ΜΜ 

3,77 € 

385 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4046963905903 

(Ί-ΐιΛιινίΜ Μΐ-1 Ινίι (-ΐ,υΜιυ ινιιΐΜΐ οιιιοιι ίο- 

45/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ 

ΚΟΛΟΣΤΟ ΜΙΑΣ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

15-450101 

3,77 € 

386 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310911905 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,77 € 

387 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912209 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,77 € 

388 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310913053 

ΣΑΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΕΙΚΕΙΜ 

3,77 € 

389 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907779 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 

3,77 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41893 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

390 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907786 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 

3,77 € 

391 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907700 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 

1ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ 

3,77 € 

392 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907717 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 

1ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ 

3,77 € 

393 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912230 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟΕΙΚνΕΧ 

3,77 € 

394 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912698 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟυΚνΕΧ 

3,77 € 

395 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912599 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟΟΝνΕΧ 

3,77 € 

396 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310913381 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ ΟΟΝνΕΧ 

3,77 € 

397 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907670 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1 

τεμ. ανοικτός ουκνεχ 

3,77 € 

398 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310908158 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 

τεμ. ανοικτός ουκνεχ 

3,77 € 

399 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310914111 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ-1 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

ΕΙΒΕΚΤΥ 

3,77 € 

400 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310926879 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΙΒΕΚΤΥ 

3,77 € 

401 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310914098 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΙΒΕΚΤΥ 

3,77 € 

402 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4260333150001 

Ζθη5ίν σάκος 1 τεμαχίου ανοιχτός, 
αδιαφανής, παράθυρο, φίλτρο, άνοιγμα 
10-80ΓΠΠ1 (Γθί. ϋΙΝΒΙΟ) 

3,77 € 

403 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4260333150131 

αδιαφανής, παράθυρο, άνοιγμα 
εξαερισμού, φίλτρο, κλείστρο νθΙεΓΟ, 
άνοιγμα 10-80γπγπ (Γθί. ϋΙΝΒΙΟΧν) 

3,77 € 

404 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905206247 

ςοηπΙοίρΐ35ΐ Σάκος Ουροστομίας Ημδιαφ. 
Εθγ§θ, 57πήτι ΕυτοΤθε 

4,04 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

405 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905195091 

05ί0ΓΠ3ίε 1 Σάκος Ουροστομίας 

1τεμ.ΐ3Γ@θ, ημιδιαφ.60/13 ΕυτοΤεο 

7,72 € 

406 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905195152 

05ί0ΓΠ3ΐε 1 Σάκος Ουροστομίας 

1τεμ.5ΓΠ3ΐΙ ημιδιαφ.60/13 ΕυτοΤεο 

7,72 € 

407 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905213412 

θ5ίο(Π3ΐε ΙΣάκος ΕΙεο- 
υ γο, Ρ, Ιτεμ.ΧίΙ 10/70γϊιγπ η μιδιαφ.ον3 1 

ΕυΓοΤεο 

7,72 € 

408 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905214655 

θ5ίο(Π3ΐε Οοπνεχ 

Σάκ.Ουροστ,Ημιδιαφ.ΐ3Γ§ε, 25ιπιτι 

ΕιίΓοΤεο 

7,72 € 

409 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905205929 

θ5ίοπΐ3ΐε Οοπνεχ 
Σάκ.Ουροστ,Ημιδιαφ.ΐ3Γ§ε, 35/13 

ΕιίΓοΤεο 

7,72 € 

410 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905206537 

θ5ίοπΐ3ΐε Σάκος Ουροστ,κάνουλα 
1τεμ.Ημιδιαφ.ί3Γ§ε, 60/13 ΕυτοΤεο 

7,72 € 

411 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905218219 

θ5ίοπΐ3ΐε Σάκος 

Ουροστ.ΐτεμ. Ημιδιαφ. ί3Γ§ε,5οίΙ 

Ορ,60/13 ΕυτοΤεε 

7,72 € 

412 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455090921 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ε5ΤΕΕΜ ΕΙΚΟ 

5Τϋ ΡυΤ 130101 10 ΤΕΜ 

7,72 € 

413 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455090853 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ε5ΤΕΕΜ ΕΙΚΟ 

5ΤϋΤΚ ΡϋΤ 13ΓΠΓΠ 10 ΤΕΜ 

7,72 € 

414 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455029785 

ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΙΚΟΟΚΕ55 19- 

45ΜΜ 10 ΤΕΜ 

7,72 € 

415 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5200121401464 

ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 1ΤΜΧ ΜΑΚ1ΕΝ 

υΐΤΚΑΜΑΧ 12-55ΧΙΛ 

7,72 € 

416 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5200121404908 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 1ΤΜΧ 

ΜΑΚ1ΕΝ δίΙΡΕΚΡΙΑΤ 12-57ΧΙΛ 

7,72 € 

417 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166088697 

ΟΟΜΡΑΟΤ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ 13- 

64ΜΜ 

7,72 € 

418 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166088710 

Ν ΚΕΡΙ ΣΑΚ.ΟΥΡ.ΜΕ ΚΑΚ5&Μ/ΔΕΣ ΔΙΑΦ. 
38ΜΜ 

7,72 € 

419 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166088734 

Ν ΚΕΡΙ ΣΑΚ.ΟΥΡ.ΜΕ ΚΑΚ5&Μ/ΔΕΣ ΔΙΑΦ. 

32ΜΜ 

7,72 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41895 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

420 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166088741 

Ν ΚΕΡΙ ΣΑΚ.ΟΥΡ.ΜΕ ΚΑΚ5&Μ/ΔΕΣ ΔΙΑΦ. 

44ΜΜ 

7,72 € 

421 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159567 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. 15-64ΜΜ 

7,72 € 

422 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166130488 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚ.ΟΟΝνΕΧ 

15-25ΜΜ 

7,72 € 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166130495 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚ.ΟΟΝνΕΧ 

20ΜΜ 

7,72 € 

424 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166130501 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚ.ΟΟΝνΕΧ 

30ΜΜ 

7,72 € 

425 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159628 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. 15-64ΜΜ 

7,72 € 

426 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159642 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. 25ΜΜ 

7,72 € 

427 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159758 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. ΟΧ 15- 

25ΜΜ 

7,72 € 

428 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159789 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. ΟΧ 25ΜΜ 

7,72 € 

429 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155696 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥΡΟΣΤ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

25ΜΜ 

7,72 € 

430 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075159796 

ΜΡ ΟΥΡΟΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΑΥΤ. ΟΧ 30ΜΜ 

7,72 € 

431 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155689 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥΡΟΣΤ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

15-55ΜΜ 

7,72 € 

432 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155702 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΕΕΧ ΟΥΡΟΣΤ.ΔΙΑΦ.ΣΑΚΟΣ 15- 

55ΜΜ 

7,72 € 

433 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075128075 

ΡΟΕΙΟΗΚΙΝΒ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤ. ΒΡΕΦΗ 0- 

38ΜΜ 

5,34 € 

434 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5701780386692 

ΑΙΕθγγίθ® Σάκος 1-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Παιδικός Διαφανής 10-35 χιλ. 

7,72 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

435 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932526166 

ΑΙΙθγπθ® Σάκος 1-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Διαφανής 10-55 χιλ. 

7,72 € 

436 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932455480 

5εη5υΓ3® Σάκος 1-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Διαφανής 10-76 χιλ. 

7,72 € 

437 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932526135 

ΑΙΙθγπβ® ΜυΙΙίεή3ΐπόθΓ Σάκος 1-τεμ. 
Ουρητηροστομίας 10-55 χιλ. 

7,72 € 

438 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4046963109134 

("ίΐζΛΐινίΜ υ Γ\ν/ οιι ι\ οΙ:Ιΐ3ΐι\~υ ι ι ν ιπ 1 

Β30/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΙΔΗ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΣΑΚΚΟΙ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ) 12-55 

7,72 € 

439 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912216 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΕΙΚΕΙΜ 

7,72 € 

440 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912223 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ αεικειμ 

7,72 € 

441 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310907809 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΊνΕ ΕΙΚΟ 

7,72 € 

442 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912247 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΙνΕ ΟΕΙΚνΕΧ 

7,72 € 

443 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912254 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΕΑΙΚ ΑΟΙνΕ ΟΕΙΚνΕΧ 

7,72 € 

444 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912605 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΙνΕ ΟΟΝνΕΧ 

7,72 € 

445 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310913046 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΊνΕ ΟΟΝνΕΧ 

7,72 € 

446 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310907816 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ ΑΟΙνΕ ΕΙΚΟ 

7,72 € 

447 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912063 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΙΒΕΚΤΥ 

7,72 € 

448 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310914500 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ νΑΕΟΚΕ 

7,72 € 

449 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4260333150711 

μετεγχειρητικός, μη υφασμένο κάλυμμα, 
διαφανές αποσπώμενο παράθυρο, 
κλείστρο νθΙείΌ, άνοιγμα ΙΟ-ΙΟΟπίπί (γθϊ. 

7,72 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41897 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

450 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4260333150728 

Ζθη5ίν σάκος 1 τεμαχίου με βρυσάκι, 
αδιαφανής, παράθυρο, άνοιγμα 10- 
570101 (τθί. υΐΝΒΙΟΡ) 

7,72 € 

451 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4260333150834 

Ζθη5ίν σάκος 1 τεμαχίου με βρυσάκι, 
διαφανής, άνοιγμα 10-60αιαι (Γθί. 
ΕΙ1Ν010Ρ) 

7,72 € 

452 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 1 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8680014000665 

ΟοπίοΠ σάκος 1 τεμαχίιου με βρυσάκι, 
διπλό κολλητικό, διαφανής, άνοιγμα 12- 
70Ο1Ο1 (Γθί. ΝΕΙ50010012) 

7,72 € 

453 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075129461 

ΜΟΩΕΚΜΑ ΡΙΕΧ ΜΕΤΕΓΧ.ΣΑΚΟΣ 

<70ΜΜ 

11,93 € 

454 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075129478 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΙΕΧ ΜΕΤΕΓΧ.ΣΑΚΟΣ 

<110ΜΜ 

11,93 € 

455 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075129485 

ΜΟϋΕΚΜΑ ΡΙΕΧ ΜΕΤΕΓΧ.ΣΑΚ. ΣΤΕΙΡΟΣ 

<110ΜΜ 

11,93 € 

456 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932972765 

5θη5υτ3® Μετεγχειρητικός Σάκος 1-τεμ 
Διαφανής με παράθυρο 10-100 χιλ. 

11,93 € 

457 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932486033 

5θη5υτ3® Μετεγχειρητικός Σάκος 1-τεμ 
Διαφανής με παράθυρο 10-70 χιλ. 

11,93 € 

458 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310907823 

ΣΑΚΟΣ Ρ05Τ ΟΡ ΔΙΑΦ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 

1ΤΕΜ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

ΡΕΑΙΚ ΑΟΤίνΕ 

11,93 € 

459 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310909483 

ΣΑΚΟΣ Ρ05Τ ΟΡ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ- 1ΤΕΜ. 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΡΕΑΙΚ 

ΑΟΤίνΕ 5ΡΕΙΤ ΒΑ0Κ 

11,93 € 

460 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206209 

00010101310 Σάκος Ειλεοστ.Ρ24ίι Μπεζ, 
Εθγ§θ, νθΙθΓΟ, 57οιοι ΕυτοΤθε 

2,22 € 

461 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206193 

ΟοοιόίρΙθεΙ Σάκος Ειλεοστ.Ρ24ίι Μπεζ, 
Ε3 Γ§θ, νθΙθΓΟ, 45οιοι ΕυτοΤθε 

2,22 € 

462 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905206216 

ΟοοιόίρΙθεί Σάκος Ειλεοστ.Ρ24ίι Μπεζ, 
Εθγ§θ, νθίετο, 70οιοι ΕυτοΤθε 

2,22 € 

463 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

8717905207602 

ΡΙθχίρΙθεΙ Σάκος Ειλεοστ.Ρ24Η, Μπεζ, 

Εθγ§θ, νθίετο, 60οιοι ΕυτοΤθε 

2,22 € 

464 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455062133 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΟΟΝ5ΕΟΕΙΚΑ 

ϋΚΑΙΝΑΒΕΕ 350101 10 ΤΕΜ 

2,22 € 























41898 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

465 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455062157 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 0ΟΝ5Ε0υΡ!Α 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ 57γπγπ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

466 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455062164 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΩΟΝδΕΟυΚΑ 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ 70ιτΐΓΠ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

467 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455073092 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 0ΟΝ5Ε0υΚΑ 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ ΤΚ 100ΓΠΓΠ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

468 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455115785 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ 

0Γ3ίη30ΐ6 ΙΟΟγπγπ ΤΚ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

469 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114047 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ 

ϋΓ3ίη30Ιθ 38ιηηη 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

470 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114061 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν3ΐυΓ3+ 

0Γ3ίη30Ιθ 45ιτΐΓη 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

471 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114092 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν3ΐυΓ3+ 

0γ3ΪΠ30Ιθ 57ιτΐΓη 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

472 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114085 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ 

0Γ3ίη30Ιθ 57 γπγπ ΤΚ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

473 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114122 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν3ΐυΓ3+ 

0Γ3ίη30Ιθ 70ιηηη 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

474 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455114115 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ν3ΐυΓ3+ 

0Γ3ίη30Ιθ 70 γπγπ ΤΚ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

475 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455057405 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕΙ5 

ϋΚΑΙΝΑΒΕΕ 38 γπγτι 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

476 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455057412 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕΙ5 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ 45ΙΤ1Π1 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

477 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455057429 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕΙ5 

ΟΚΑΙΝΑΒΕΕ 57ιτΐΓΠ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

478 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455057436 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕΙ5 

ϋΚΑΙΝΑΒΕΕ 70Π1Π1 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

479 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455054930 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΕΕΙ5 

ϋΚΑΙΝΑΒΕΕ ΤΚ ΙΟΟγώιτι 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41899 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

480 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455062263 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 0ΟΝ5Ε0ΕΙΚΑ 

υΚΟΑςςυ5ΕΑΕ45σΐΓΤ1 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

481 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5200121401495 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΜΧ ΜΑΚΕΕΝ 

ΕΙΕΤΚΑΜΑΧ 6ΕΜΙΝΙ 

2,22 € 

482 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5200121405257 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ Τ\Λ/0 ΡΙΕ0Ε5 

ΙΙΕ05ΤΟΜΥ ΒΑ6 505 

2,22 € 

483 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089106 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

44ΜΜ 

2,22 € 

484 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089113 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

57ΜΜ 

2,22 € 

485 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166130464 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΜΕ 

Ε&Κ45ΜΜ 

2,22 € 

486 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089373 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΜΕ 

Ε&Κ 55ΜΜ 

2,22 € 

487 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5390166089458 

02 ΑΠΟΣΤΡ.ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ ΣΥΜ.ΜΑΧΙ Ε&Κ 

70ΜΜ 

2,22 € 

488 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932373494 

5θπ5ιιγ 3® Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 60 χιλ. 

2,22 € 

489 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932373456 

5θπ5ιιγ 3® Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 40 χιλ. 

2,22 € 

490 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780892940 

ΑΙΕθγπθ® Ργθθ Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 40 χιλ. 

2,22 € 

491 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5701780892964 

ΑΙΙθγπθ® Ργθθ Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 60 χιλ. 

2,22 € 

492 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5708932398510 

5θπ5ιιγ 3® Σάκος 2-τεμ. Ανοιχτός 
Αδιαφανής 70 χιλ. 

2,22 € 

493 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4046963403478 

ΒΕΙ0Ε 60/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) ΘΟπΉΤΐ 

2,22 € 

494 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4046963403447 

ΒΕΙ<3Ε 50/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 50γπιπ 

2,22 € 

























41900 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

495 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4039239518419 

(-|1:Λΐΐνι/-\ ι\ιιυ ι ι ν οΐιυ οιιιοιι *+υ 

γππι/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 

40 Γη Γη 

2,27 € 

496 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4046963403522 

ΒΕΙΰΕ 40/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 40ιηιη 

2,22 € 

497 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4046963466527 

Γί-ΕΛίινίΜ ι\ο:τ γμ^μ ι υτ ινιιΐΜΐ οιιυ ι πι οειοιι 

50/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 

50ιτΐΓη 

2,22 € 

498 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912681 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 45ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

2,22 € 

499 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310907649 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

2,22 € 

500 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310908103 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

2,22 € 

501 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310912186 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 70ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

2,22 € 

502 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310910625 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 70ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

2,22 € 

503 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310924967 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 55ΜΜ ΑΕΙΚΙΙΜ 2 

2,22 € 

504 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310924998 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 70ΜΜ ΑΕΙΚΙΙΜ 2 

2,22 € 

505 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310916085 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

2,22 € 

506 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

5024310913374 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

2,22 € 

507 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4260333150407 

Ζεη5ίν σάκος 2 τεμαχίων ανοιχτός, 
αδιαφανής, παράθυρο, φίλτρο, κλείστρο 
νθίετο, δακτύλιος 60ιτιιτι (τεί. ϋ2Β6Χ) 

2,22 € 

508 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

768455062140 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΑΝΟΙΚΤΟΣ 0ΟΝ5Ε0ΕΙΚΑ 

ϋΚΑΙΝΑΒΕΕ 45ιγηπ 10 ΤΕΜ 

2,22 € 

509 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

4260333150414 

ζ.ειΐϋν υυκυς ι. ιεμαχιων υνυιχιυς,- 

αδιαφανής, παράθυρο, θυρίδα 
εξαερισμού, φίλτρο, κλείστρο νείετο, 
δακτύλιος 50ιΠΓη (τεί. 02Β5ΧΥ) 

2,22 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41901 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

510 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455113897 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΝθίυΤ3+ ΟΙοεθεΙ 

32ΓΠΓΤ1 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

511 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206278 

ςοιηόίρΐ35ΐ Σάκος Κολοστομίας Μπεζ, 
Ε3Τ§θ,Ρ24Ιτ, 45ιηηη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

512 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206285 

ςοιηόίρΐ35ΐ Σάκος Κολοστομίας Μπεζ, 
Ε3Τ§θ,Ρ24Ιτ, 57ΓΠΓΠ ΕυτοΤθε 

1,95 € 

513 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206322 

ςοηιόίρΐ35ΐ Σάκος Κολοστομίας Μπεζ, 
ΜθεΙ-Ι 3Τ@θ,Ρ24Ιι, 57τηηη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

514 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206315 

ςοιηόίρΐ35ΐ Σάκος Κολοστομίας Μπεζ, 
ΜθεΙ-Ι 3τ§θ,Ρ24ίι,45ηιτη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

515 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206667 

ΡΙθχίρΙθεί Σάκος Κλειστός,Μπεζ,ΐ3Τ§θ 
Ρ24Η,60ιτιτη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

516 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905206292 

ΡΙθχίρΙθεί Σάκος Κλειστός,Μπεζ, Εθτ§θ 
Ρ24Η,70ιηιτι ΕυτοΤθε 

1,95 € 

517 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905207572 

ΡΙθχίρΙθεί Σάκος 

Κολοστομίας,Μπεζ,Εθτ§θ,Ρ24ίι 50τηιη 

ΕυτοΤθε 

1,95 € 

518 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905190645 

ΟεΙοτηθίθ 2 Σάκος Κολοστομίας Ιθβθ,μπεζ 
45τηιη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

519 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905190669 

ΟεΙοτηθίθ 2 Σάκος Κολοστομίας Ιθβθ,μπεζ 

57τηιη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

520 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

8717905190683 

ΟεΙοτηθίθ 2 Σάκος Κολοστομίας Ιθ§θ,μπεζ 
70τηιη ΕυτοΤθε 

1,95 € 

521 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455060757 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΝδΕΟΙΙΚΑ 

α05Εϋ 35ΓΤ1ΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

522 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455060764 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΝ5ΕΟΙΚΑ 

α05Εϋ 45ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

523 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455060771 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΝ5ΕΟΙΚΑ 

α05Εϋ 57ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

524 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455060788 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΟΝΪΕΟυΚΑ 

α05Εϋ 70ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

























41902 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

525 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455113927 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ 0056(1 

38 Γη Γη 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

526 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455113958 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ν3ΐυΓ3+ ΩΙοεθά 

45ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

527 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455113989 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ Οθ56(1 

57ΓΤ1ΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

528 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455114016 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ν311ΙΓ3+ Οθ$θ(1 

70ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

529 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054756 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΕΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ 38(ΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

530 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054763 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΙΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ 45ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

531 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054770 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΙΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ 57ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

532 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054787 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΙΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ 70ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

533 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054701 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΕΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ ΡΙΕΤΕΚ 38γπιτι 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

534 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054718 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΕΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ ΡΙΕΤΕΚ 45ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

535 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054725 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΙΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ ΡΙΕΤΕΚ 57ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

536 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

768455054732 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 5Ι5ΤΕΜΑ ΡΙΕΙ5 

0ΕΟ5ΕΟ ΡΙΕΤΕΚ 70ΓΠΓΠ 30 ΤΕΜ 

1,95 € 

537 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5200121401501 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2ΤΜΧ ΜΑΚΕΕΝ 

υΐΤΚΑΜΑΧ ΟΕΜΙΝΙ 

1,95 € 

538 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5200121405240 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΛΛ/Ο ΡΙΕ0Ε5 

ςΐ05Εϋ 0ΟΕΟ5ΤΟΜΥ ΒΑΟ 505 

1,95 € 

539 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166088895 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 

44ΜΜ 

1,95 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41903 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

540 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166088901 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 

57ΜΜ 

1,95 € 

541 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166088918 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 

70ΜΜ 

1,95 € 

542 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089748 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 

38ΜΜ 

1,95 € 

543 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089304 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

45ΜΜ 

1,95 € 

544 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089311 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΜΑΧΙ 

45ΜΜ 

1,95 € 

545 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089342 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

55ΜΜ 

1,95 € 

546 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089359 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΜΑΧΙ 

55ΜΜ 

1,95 € 

547 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089434 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚΟΣ 

70ΜΜ 

1,95 € 

548 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166089441 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΠΕΖ ΣΑΚ.ΜΑΧΙ 

70ΜΜ 

1,95 € 

549 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932398459 

5θη5υΓ3® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 70 χιλ. 

1,95 € 

550 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780892889 

ΑΙϊθγπθ® Ργθθ Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 60 χιλ. 

1,95 € 

551 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780892865 

ΑΙΙθγπθ® Ργθθ Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 40 χιλ. 

1,95 € 

552 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780390828 

ΑΙΙθγπθ® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 

Αδιαφανής 40 χιλ. 

1,95 € 

553 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780723107 

ΑΙΙγθπθ® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός Διαφανής 
60 χιλ. 

1,95 € 

554 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5701780390842 

ΑΙΙθγπθ® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 

Αδιαφανής 60 χιλ 

1,95 € 























41904 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

555 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932373470 

5εη5υΓ3® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 60 χιλ. 

1,95 € 

556 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5390166092076 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ 

70ΜΜ 

1,95 € 

557 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4046963362355 

π[:Λΐινι/-\ ι\ετ Γυυν,π οειοε ου 

γπιτι/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 

80 Γη Γη 

1,95 € 

558 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4039239518594 

ΓίχΛίινίΜ ι\ο:τ υι,υοιιυ Γυυι,π οειοε ου 

γπιτι/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 

60 ΓΠΓΠ 

1,95 € 

559 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4039239518501 

Γΐ ΕΛΐινΐΜ ι\ετ υΐ-νυοΕϋ Κυϋ^-Π ΒΕΙΙοΕ 3υ 

γπιπ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ,(ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 

50 ΓΠΓΠ 

1,95 € 

560 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310914005 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 45ΜΜ ΡΕΛΙΚ 2 

1,95 € 

561 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310907632 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

1,95 € 

562 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908097 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

1,95 € 

563 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310907625 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΡΕΕΙ5 ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 

2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 70ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

1,95 € 

564 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310908080 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΡΕΕΙ5 ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 70ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 

1,95 € 

565 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310924950 

ΣΑΚΟΣ ΜΙϋΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 55ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 

1,95 € 

566 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310924943 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 55ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 

1,95 € 

567 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310924981 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 70ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 

1,95 € 

568 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310913725 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

45ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

1,95 € 

569 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310913350 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

45ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

1,95 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41905 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912612 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

1,95 € 

571 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310914999 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

70ΜΜ νΑΙΟΚΕ 2 

1,95 € 

572 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5024310912162 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

1,95 € 

573 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333150469 

ΛειίΜν υακυς ζ ιεμιτχιων ΚΛεισιυς, - 

αδιαφανής, παράθυρο, θυρίδα 
εξαερισμού, φίλτρο, δακτύλιος 50 ιπγτι 
(Γ βί. 02Β5ν) 

1,95 € 

574 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

4260333150476 

αδιαφανής, παράθυρο, θυρίδα 
εξαερισμού, φίλτρο, δακτύλιος 60 ιπγτι 
(γθϊ. Ω2Β6ν) 

1,95 € 

575 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

5708932373432 

5εη5υΓ3® Σάκος 2-τεμ. Κλειστός 
Αδιαφανής 40 χιλ. 

1,95 € 

576 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905206650 

ΟοΓΤΐόίρΙοίΙ Σάκος 

Ουροστ,Ημιδιαφ, 13Γ§ε,κάνουλα 57 γπιτι 
Ε υτοΤεε 

3,55 € 

577 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905206223 

ςοιπόίρΐ35ΐ Σάκος Ουροστομίας Ημδιαφ. 
Ε3Γ§β, 38 πήτι ΕυτοΤεε 

3,55 € 

578 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905206230 

0οιηόίρΐ35ΐ Σάκος Ουροστομίας Ημδιαφ. 
Ε3Γ§ε, 45πιιη ΕυτοΤεε 

3,55 € 

579 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905207503 

Ρ1εχϋρΐ35( Σάκος Ουροστομίας Ημδιαφ. 
Ε3Γ§ε, ΕυεοΤεε 

3,55 € 

580 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905207527 

Ρ1εχίρΐ35ΐ Σάκος Ουροστ.ςΐίρ, Ημδιαφ. 
Ε3Γ§ε, 50 γπγπ ΕυτοΤεε 

3,55 € 

581 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905195121 

05(0ΓΠ3ΐε 2 Σάκος Ουροστομίας μπεζ, 

|3§Γ8 57γπγπ ΕυτοΤεε 

3,55 € 

582 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

8717905195114 

θ5ΐοιτΐ3ΐε 2 Σάκος Ουροστομίας μπεζ, 
ΐ3Γ§ε 45ιπ ΕυτοΤεε 

3,55 € 

583 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455062287 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΩΟΝδΕΟυΡίΑ 

υΚΟΑ<Χυ5ΕΑΙ 70ΓΤ1ΓΠ 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

584 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455062256 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΩΟΝδΕΟυΚΑ 

υΚΟΑ0ςυ5ΕΑΕ35ΓΤ1ΓΤ1 10 ΤΕΜ 

3,55 € 























41906 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

585 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455062270 

ΣΑΚΟΣ 2ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΟΝ5ΕΟΙΚΑ 

ΕΙΡΐΟΑςςυ5ΕΑΕ57ιηΓη 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

586 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455128808 

ΣΑΚΟΣ 2ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ν3(υΓ3+ 

ΕίΓοεΙΟΓηγ Ρουεή, 32γπιπ 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

587 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455128822 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ν3(υΓ3+ 

ΕίΓοεΙοιηγ Ρουεή, 38ιηιη 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

588 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455128846 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ν3(υΓ3+ 

ΕίΓοεΙοιηγ Ρουεή, 45γπιπ 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

589 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455128860 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ν3(υΓ3+ 

ΕίΓοεΙΟΓηγ Ρουεή, 57γπιπ 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

590 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455128884 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ Ν3(υΓ3+ 

υτοείοιηγ Ρουεή, 7θΓηιη 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

591 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455054992 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 5Ι5ΤΕΜΑ Ρ1ΕΙ5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ 32γπιτι 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

592 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455055005 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 5Ι5ΤΕΜΑ Ρ1ΕΙ5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ 38ΓΠΓΠ 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

593 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455055012 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 5Ι5ΤΕΜΑ Ρΐυ5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ 45ΓΤ1ΓΤ1 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

594 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455055029 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 5Ι5ΤΕΜΑ Ρΐυ5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ 57ηιιτι 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

595 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

768455055036 

ΣΑΚΟΣ 2 ΤΕΜ. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 5Ι5ΤΕΜΑ Ρΐυ5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ 70ιηιη 10 ΤΕΜ 

3,55 € 

596 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5200121401518 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 2 ΤΜΧ 

ΜΑΚΕΕΧ υΐΤΚΑΜΑΧ ΟΕΜΙΝΙ 

3,55 € 

597 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5200121405264 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ Τ\Λ/0 ΡΙ0Ε5 

ΕΙΚ05ΤΟΜΥ ΒΑΟ 505 

3,55 € 

598 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166089144 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

44ΜΜ 

3,55 € 

599 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166089151 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

57ΜΜ 

3,55 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41907 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

600 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166089168 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

70ΜΜ 

3,55 € 

601 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166089175 

ΤΑΝϋΕΜ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

38ΜΜ 

3,55 € 

602 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155658 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΟΥΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ 

45ΜΜ 

3,55 € 

603 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155665 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΟΥΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ 

55ΜΜ 

3,55 € 

604 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5390166155672 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΟΥΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ 

70ΜΜ 

3,55 € 

605 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932420990 

5εη5υΓ3® Σάκος 2-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Αδιαφανής 60 χιλ. 

3,55 € 

606 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932420976 

5επ5υΓ3® Σάκος 2-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Αδιαφανής 40 χιλ. 

3,55 € 

607 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932526227 

ΑΙΙεΐΊΐ3® Σάκος 2-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Διαφανής 60 χιλ. 

3,55 € 

608 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932214452 

ΑΙ(εΓΠ3® ΜυΙΙίεΡΐ3ΓηόεΓ Σάκος 2-τεμ. 
Ουρητηροστομίας Αδιαφανής 60 χιλ. 

3,55 € 

609 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932526197 

ΑΙ(εΓΠ3® Σάκος 2-τεμ. Ουρητηροστομίας 
Διαφανής 40 χιλ. 

3,55 € 

610 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4046963154752 

Γΐ ιΐΛΐινΐΜ Μ:τ υι\υ οιζιοιι 3υ 

ΜΜ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 50Π1Π1 

3,55 € 

611 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4046963154721 

γι ελι ινι/Α ι\ε:ϊ υ οιιιοε Μ-υ 

ΜΜ/ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΣΑΚΚΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ) 40ΓΠΓΠ 

3,55 € 

612 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

0610075125852 

ΟΟΝΡΟΚΜ 2 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ. ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. 

102ΜΜ 

3,55 € 

613 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310908189 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 45ΜΜ ΡίΑΙΚ 2 υΚΟ 

3,55 € 

614 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310907748 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 55ΜΜ ΡίΑΙΚ 2 ίΙΚΟ 

3,55 € 























41908 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕΦΠΑ) 

615 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310907731 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 55ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 ΕΙΚΟ 

3,55 € 

616 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310924974 

ΣΑΚΟΣ ΜΑΧΙ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 55ΜΜ ΑΕΙΚΕΙΜ 2 ΕΙΚΟ 

3,55 € 

617 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310913367 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 45ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

3,55 € 

618 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310912179 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 60ΜΜ ΕΙΒΕΚΤΥ 2 

3,55 € 

619 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310914852 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 45ΜΜ νΑΕΟΚΕ 2 

3,55 € 

620 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310916115 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 60ΜΜ νΑΕΟΚΕ 2 

3,55 € 

621 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310915002 

ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 70ΜΜ νΑΕΟΚΕ 2 

3,55 € 

622 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4260333150773 

Ζθη5ίν σάκος 2 τεμαχίων με βρυσάκι, 
αδιαφανής, παράθυρο, δακτύλιος 50 γπγπ 
(Γ θί. ΕΙ2Β5Ρ) 

3,55 € 

623 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

4260333150766 

Ζθη5ίν σάκος 2 τεμαχίων με βρυσάκι, 
αδιαφανής, παράθυρο, δακτύλιος 60 γτιπι 
(Γ θί. ΕΙ2Β6Ρ) 

3,55 € 

624 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5708932214438 

ΑΙΕθγπβ® ΜυΙΙίεήθίτιόθΓ Σάκος 2-τεμ. 
Ουρητηροστομίας Αδιαφανής 40 χιλ. 

3,55 € 

625 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΑΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

5024310908172 

ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜ. ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 45ΜΜ ΡΕΑΙΚ 2 ΕΙΚΟ 

3,55 € 

626 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

0610075125500 

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

76ΜΜ 

85,00 € 

627 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

0610075125517 

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

51ΜΜ 

85,00 € 

628 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5708932173568 

ΑΙΙθγπθ® Σύστημα Υποκλυσμού 

85,00 € 

629 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΤΑΠΑ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5701780101103 

ΑΙΕθγπθ® Τάπα Στομίου αυτοκόλλητη 35/ 
20-35 χιλ. 

4,11 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41909 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( 
ΜΕ ΦΠΑ) 

630 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΤΑΠΑ 

ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5701780101127 

ΑΙΙθγπθ® Τάπα Στομίου αυτοκόλλητη 35/ 
35-45 χιλ. 

4,11 € 

631 

Υγειονομικό Υλικό -> Οστομικά -> ΤΑΠΑ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5701780101134 

ΑΙΐθΓΠ3® Τάπα Στομίου αυτοκόλλητη 45/ 
35-45 χιλ. 

4,11 € 










41910 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8717931430821 

ΟΤΚΑ-ΕΟΟΚ 5 

100,00 € 

2 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8433767000235 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

10,00 € 

3 

γγειονομικο υλικό -> ΆναΛωοιμοί -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8433767000884 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

10,00 € 

4 

γγειονομικο υλικό -> ΑνοίΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100225 

00020Μ 0ΙΑΡΕΙ5ΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 100 γπΙ 2,0 ΓηΙρΡι 

25,70 € 

5 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωοιμα 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100232 

00040Μ 0ΙΑΡΕΙ5ΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 100 ΓηΙ 4,0 ΓηΙρή 

25,70 € 

6 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμοί -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100430 

000500 ϋΙΑΡϋ5ΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 275 ΓηΙ 5,0 ΓηΙρΡι 

25,70 € 

7 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5200399200110 

ΚΑΘΕ 1 ΗΡΑΣ ΣΙ 1 ΙΣΗΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΕΧΕΝ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Ρ5ΜΡ 

9,25 € 

8 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5200399200257 

ΣΑΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΒΕΧΕΝ 

9,25 € 

9 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5213300000990 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

20,00 € 

10 

γγειονομικο υλικό -> ΆναΛωοιμοί -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000582 

0ΐ5ρθ53βΙθ ΒβΙΙοοπ ίηίυδθΓ 
ΑυΙοίυχθΓ ΙΟΟγπΙ (ο-Ιγρε , 2.0 γπΙ) 

199,00 € 

11 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000537 

0ί5ρο53ύΙθ ΒβΙΙοοπ ίηίυίθΓ 
ΑυΙοίιΐϊθΓ 150 γπΙ (οΐγρε , 3.0 γπΙ) 

199,00 € 

12 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωαιμα 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002012 

0ί5ρο53ύΙθ ΒβΙΙοοπ ίηίυίθΓ 
ΑυΙοίιΐίθΓ 275 γπΙ (οΐγρε , 1.5 πίΙ) 

199,00 € 

13 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000568 

0ί5ρο53ύΙθ ΒβΙΙοοπ ίηίυδθΓ 
ΑυΙοίυχθΓ 275 γπΙ (ο-Ιγρε , 2.0γπΙ) 

199,00 € 

14 

γνειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000575 

ϋί5ρο53ύΙθ ΒβΙΙοοπ ίηίυίθΓ 
ΑυΙοίιΐδθΓ 275 γπΙ (οίγρε , 5.0 γπΙ) 

199,00 € 

15 

γνειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001992 

υΐίτπεδτη ιυ/-5ΐ/ ρεαιοτπμυε 

ΟΒίΙιεΙεΓ εη είΐίοοηε 1,7ιηιη 

ΚΡ4211703 

572,00 € 

16 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001664 

υιειπεδτη ζυ/-52υ ρεαιοτπμυε 

εΒίήθίθΓ θπ ροΙγυΓθΙήΒΠθ 

2,0γπιπ ΚΡ1222003 

572,00 € 

17 

γγειονομικο υλικό -> ΑνοΛωοιμοί -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001596 

Οί5ΐτίθ3ΐή 605-Ρ28 ΟβΙήθΙθΓ εη 
ροΙγυΓθΙήβηθ 2,8Γηιη ΚΡ2022816 

572,00 € 

18 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001626 

ΟίεΐποΒίΗ θΙίθ5-Ρ2,8 οβΙΕιθΙθγ θπ 
ροΙγυΓθΙΙΐ3ηθ 2,8 γπγπ ΚΡ6022800 

572,00 € 

19 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωοιμα 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002005 

ΟίίΙΠΟΒίΗ ΙΟΠίί ΒΓίθΓίθΙ ΟΒίήθΙΘΓ 
θπ δίΙίεοηθ 2,2 ιγητι 05032200 

572,00 € 

20 

γγειονομικο υλικό -> ΑνοίΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002029 

ΗιΦθγ ηεεύΐε ννίΐΗουΙ Υ ροΓΐ 

3άΓΟΪΙ Βρή 20620ΓΠΓΠ 02020 

19,80 € 
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21 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001602 

ΗιΦθγ ηθθάΐθ ννίίήουί Υ ροτί 
θάτοίΐ ύρή 20Ω25ηΊΓη (32025 

19,80 € 

22 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002074 

ρΐΌΐοηρτειιι· ηιιοετ ηεεαιε- 

θχίθηείοη 5θΙ 22(3 25ηηηι 

ΡΚ22255 

19,80 € 

23 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563690 

ΕΕΟΩΑΚΕ ΡΑΩΚ 5ΕΤ ΙΝΕΙΝΙΤΥ 

ΕΝΕΟΩΚ 

7,05 € 

24 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564499 

ΓΕΟΩΑΚΕ ΤΟΡ ΕΙΙί 1,3 ΙΝΕΙΝΙΤΥ 

8,13 € 

25 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564659 

ΕΕΟΩΑΚΕ ϋΝΙ\/ΕΡ!5Αί 5ΕΤ 

ΙΝΕΙΝΙΤΥ 

7,05 € 

26 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566974 

ΕΕΟΟΑΚΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕ5 0Η- 

18 

103,45 € 

27 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566653 

ΕίΟΘΑΚΕ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕΙΕ! ΘΗ 14-110 

10,22 € 

28 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566592 

ΕΕΟΘΑΚΕ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕΙΕ! ΘΗ 8-110 

8,83 € 

29 

γγειονομικο υλικό -> Ανοίλωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564451 

ΕίΟΘΑΚΕ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 21Τ 

6,74 € 

30 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900560736 

ΕίΟΘΑΚΕΣΩΛΗΝΑΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 18Ε 

28,70 € 

31 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563638 

ΕΕΟΘΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 800 ΡΑΘΚ 

7,06 € 

32 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564611 

ΕίΟΘΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 800 υΝΐνΕΚ5ΑΙ 

8,24 € 

33 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563591 

ΕίΟΘΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΡΑΘΚ 

4,69 € 

34 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564550 

ΕΕΟΘΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΙΝΐνΕΕ(5Αί 

6,85 € 

35 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564574 

ΕίΟΘΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΙΝΐνΕΚ5Αί 

6,85 € 

36 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8800028100025 

ϋΕΤ Ρυιηρ 5γΓίη§θ 3 γπΙ - 
φυαλλίδια 

18,00 € 

37 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563874 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝί / ΣΩΑ ΕυΝΝΕί 

5 Χ160Κ 

1,56 € 

38 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035131767 

ΘΟΜΡΑΤ 5Τ. ΘΟΜΒΙ5ΕΤ 1,511 

ΣΑΚΟΣ 

5,16 € 

39 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωοιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035132177 

ΘΟΜΡΑΤ 5Τ. ΡΩΜΡ 5ΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 

7,53 € 

40 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035131743 

ΟΟΜΡΑΤ υΝίν. ΟΒΑνίΤΥ 5ΕΤ 

ΕΝΤΕΒΑί ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

3,24 € 

41 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

643169303874 

ΚΙΤ Επαναπλήρωσης αντλίας 
δγπεΓίΓΟΓηθά (8551) 

155,19 € 

42 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωοιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

643169303843 

Πλευρική Ούρα Πρόσβασης 
Καθετήρα (8540) 

23,97 € 
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43 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

18436020762182 

ΕΛΑΣ 1 ΘΜΕΡΗΣ ΑΝ 1 ΑΙΑ ΕΙ ΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ Θ05Ι-Ευ5ΕΚ 250 γπΙ 

48Η 

250,00 € 

44 

γνειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563935 

ΣΥΝ ΕΝΕΟΘΚ 5ΕΤ / ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝ 5 

X 16(38 

5,48 € 

45 

γνειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563881 

ΣΥΝΔ ΓΙΑ ΕΝΕΟΘΚ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

30ΤΜΧ 

31,32 € 

46 

γνειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563942 

ΣΥΝ ΓΙΑ ΕΝΕΟΘΚ ΣΩΛΗΝΑ 

30ΤΜΧ 

32,88 € 

47 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566042 

ΕΝΕΙΤ ΣΥΡΙΓΓΑ 60ΜΕ 

1,11 € 

48 

γνειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324061310 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ 8x10 ΤΚΑΘΟΕ 910-Β 

0,49 € 

49 

γνειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324047413 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΑΙυιτιΙη δχΙΟεηι 

ΤΚΑΘΟΕ 

0,49 € 

50 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948050998 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΑΙυΓΠΪη ΕΑΗΕ 

0,49 € 

51 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000129 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΚΑΡΙΤΕΧ ΕΑΚΘΕ 

5ΤΕΚΙΕΕ (20Τ) 

0,49 € 

52 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000112 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΚΑΡΙΤΕΧ 5ΜΑΕΕ 

5ΤΕΚΙΕΕ (20 Τ) 

0,49 € 

53 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324015085 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΟΒΑΛ βΙθπΙθ Τγβοοθ 

0,49 € 

54 

γγειονομικο υλικό -> Αναλώσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948051780 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ δχΙΟοηι ΟΒΑΛ 

ΡΑΗΕ 5ΕΝ5ΘΤΚΑΘΗ 

0,49 € 

55 

γγειονομικο υλικό -> ΑναΛωσιμα -> 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5605622406671 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ 8χ9ειτι 51 θνΙθ 

Β35105 

0,49 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955551189 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 12ΤΙΚ 

0,25 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955551196 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 14ΤΙΚ 

0,25 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955548509 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν12 

0,25 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955548516 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν14 

0,25 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16 

3838955551202 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 16 ΤΙΚ 

0,25 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16 

3838955548523 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν16 

0,25 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551158 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 6 ΤΙΚ 

0,25 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551165 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 8 ΤΙΚ 

0,25 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551172 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 10 ΤΙΚ 

0,25 € 
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65 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548479 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν06 

0,25 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548486 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν08 

0,25 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548493 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν10 

0,25 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551165 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ 

ΟΟΝΤΚΟΕ 0Η8 - 500ΓΠΠ1 

0,25 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

405194805439 

ΤΡΑΧ.ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ. 

32555 

4,00 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000211 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΡΑΟΗΙ ΗΟΕϋ ΙΑΚ6Ε 

4,00 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000228 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΡΑΟΗΙ ΗΟΕϋ 5ΜΑΕΕ 

4,00 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000396 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΚΑΟΗΙ-ΗΟΕϋ ΜΙΝΙ 

4,00 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948054484 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ 

32610 

4,00 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324015030 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 903 Ε 

4,00 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948010961 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ Ρ3ήΙ 

32550 

4,00 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324012121 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ. 903 

Ο 

4,00 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4035324016952 

ΤΡΑ.ΦΙΛΤΡΟ 642 ΑΦΡΩΔΕΣ 

ττωμα αν 

4,50 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000020 

ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ ΒϋΟΗΑΝΑΝ 

ΜΕΓΑΛΟ 

10,00 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000037 

ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ ΒϋΟΗΑΝΑΝ 

ΜΙΚΡΟ 

9,00 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948103328 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ + 
ΟΞΥΓ ΡθΗΙ 15/22 γπγπ 

17,00 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948062045 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ 

ΡΑΗΕ 15/22ΓΠΓΠ 

14,50 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948062038 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ 

ΡΑΗΕ.. 

19,60 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000013 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΡίΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΜΙΚ ΚΑΦΕ 

34,00 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000006 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΡίΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΛΕΥΚΑ 

28,00 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000389 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΡίΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΜΕΓ ΚΑΦΕ 

34,00 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4035324054817 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ 640-0Τ τραχ/να 

4,50 € 
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87 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

6951467466660 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΟΞΥΓ 
|3Γ§Θ Κ 

2,60 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948061963 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΩΜΑ 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 

4,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948063233 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΘΕΡΜ-ΥΓΡΑΝΣ 

ΕΑΚΥνΟΧ 

4,50 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4035324011704 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ II ΒΑΛΒΙΔΑΣ 

4,50 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4035324016945 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ Τ + ΟΞΥΓ για 
τραχ/να 

4,50 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4051948061949 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ τύπου Τ 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΡβΗΙ 

2,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000068 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ϋΕΕΤΑΝΕΧ 

90,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

6952803700516 

ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧ. 0ΟΜΡΑ0Τ ΕΥΘ 

3,00 € 
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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X20 

4049500287395 

ΡθΠΤ)3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 10 χ20οιύί 3τεμ. 

4,28 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X20 

4049500267038 

Ρθητΐ3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 10 χ20οιύί ΙΟτεμ. 

4,28 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X20 

4049500255905 

ΡθΓΐτΐ3ί : 03Γη αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 10 χ20οπί 5τεμ. 

4,28 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X20 

4049500267038 

ΡθΠΤ)3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 10 χ20οπί ΙΟτεμ. 

4,28 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

4051276140095 

ΤΡΙΘΟίθ3ΠΊ 30Ιΐθ5Ϊνθ 10x10 

2,83 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

768455127139 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΩΙΙΑΟΕί Ρ03ΠΊ ΑάήΙΟΧΙΟΟΜ 

ΙΟΤΕΜ 

2,83 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

5200121401891 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ίυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ ΡΡΕ55ΙΝΘ 

ΙΟΧΙΟοπί 

2,83 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

6926365509030 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΙΝΝΟΜΕϋ ΙΟοπίχΙΟοπί (10 
τεμάχια) 

2,83 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

6224007257364 

Ρ(Ί3ΠΤΙ3ίθ3ηΊ εοιπίοΓΐ 

2,83 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->10X10 

5032749000237 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΡΟΑΜ ΑϋΗ ΑΟΤίνΗΕΑί 10X10 

2,83 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->11X11 

4049500255868 

ΡθΠΤ)3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο ΙΙχΙΙοπί ΙΟτεμ. 

3,14 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->11X11 

4049500255868 

ΡθΠΤ)3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο ΙΙχΙΙοπί ΙΟτεμ. 

3,14 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5000223416799 

ΑίΙ-ΕΝ/ΥΝ ΑϋΗΕ5Ι\/Ε 

3,65 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5000223415594 

ΑίΙ-ΕΝ/ΥΝ ΑϋΗΕ5Ι\/Ε 

3,65 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5000223415587 

ΑίΙΕνΥΝ ΑϋΗΕ5Ι\/Ε 

3,65 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5000223415570 

Αϋ-ΕΝ/ΥΝ ΑϋΗΕ5Ι\/Ε 

3,65 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

768455122868 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΩϋΑΟΕί Ρ03ΙΎ1 Αάή 12.5X12.5 

10ΤΕΜ 

3,65 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5200121401907 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕΙΚΟΝ ΕΟΑΜ ϋΚΕ$5ΙΝ6 

Ι51ΑΝ0 13Χ13ειη 

3,65 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

3546895508674 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΘΘΤϋί 

ΒΟΚΩΕΚ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13X13 

3,65 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

3546895084949 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΘΟΤΙΙΙ 

ΑΒ5ΘΚΒ ΒΟΚϋΕΚ 13X13 

3,65 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5708932539012 

Βΐ3ΐ3ΐη® δΐΐΐοοηθ αφρώδες 
επίθεμα σιλικόνης κολλητικό 
12,5X12,5 εκ. 

3,65 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5708932431088 

Βΐ3ΐ3ΐη(Ρ) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό 12,5X12,5 εκ 

3,65 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->12,5X12,5 

5032749000244 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΡΟΑΜ ΑϋΗ ΑΟΊνΗΕΑΙ 

12,5X12,5 

3,65 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->14X14 

4046963527402 

Α5ΚΙΝΑΤΚΑΝ5ΘΚΒΕΝΤ ΒΟΚΡΕΡ 

14χ14ογπ/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 14x14εκ 

4,22 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

4051276140101 

ΤΒΙΘΟΓο3ιύί 301ΐθ5ΐνθ 15x15 

4,64 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41917 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

5200121401914 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ίυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ ΡΚΕ55ΙΝ0 

Ι5Ι ΑΝϋ 15X15 

4,64 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

6926365509047 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΙΝΝΟΜΕϋ 15οηΊχ15εηι (10 
τεμάχια) 

4,64 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

6223003730918 

ΡΡοΠΤΟίΟΘΙΤΊ ΟΟΙΤίίΟΓΐ 

4,64 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

4049500255943 

ΡθΓτηθίοθΓη αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 15χ15οιη 5τεμ. 

4,64 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

5032749000251 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΡΟΑΜ ΑϋΗ ΑΟΤΙΝ/ΗΕΑί 15X15 

4,64 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X15 

4049500267021 

ΡθΠΎΐ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 15 χ15ογπ ΙΟτεμ. 

4,64 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X20 

5200121401877 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ίυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ ΡΚΕ55ΙΝ0 

Ι51ΑΝΡ 15Χ200ΓΤΊ 

5,73 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X20 

3546895508681 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΙΙΙ 

ΒΟΚΘΕΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15X20 

5,73 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->15X20 

3546895085014 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ϋΚΘΟΤϋΙ. 

ΑΒ5ΘΚΒ ΒΟΚϋΕΚ 15X20 

5,73 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->17,5X17,5 

768455122905 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΘΙΙΑΟΕΙ Ρθ3ΓΠ Αάή 17.5X17.5 

10ΤΕΜ 

5,82 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->17,5X17,5 

5708932539043 

Βΐ3ΐ3ΐη® δίΐΐεοηθ αφρώδες 
επίθεμα σιλικόνης κολλητικό 
17,5X17,5 εκ. 

5,82 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->17,5X17,5 

4022495167064 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ5ΘΚΒΕΝΤ ΒΟΚΘΕΚ 
17χ17αη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 17x17εκ 

5,82 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->18X18 

5200121401853 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ίυορυοοΝ ροαμ ρκε55ινο 

Ι5Ι_ΑΝϋ 18Χ18 ογπ 

6,07 € 





















41918 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->18X18 

5708932431101 

Βΐ3ΐ3ΐη(Ρ) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό 18X18 εκ. 

6,07 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->18X28 

5708932431125 

Βΐ3ΐ3ΐη(8) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό 18X28 εκ. 

8,68 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

4051276140118 

ΤΚΙΘΟίθ3ΐη 301ΐθ5ΐνθ 20x20 

7,76 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

768455122936 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΩϋΑΟΕί Ρ03ΠΊ Αάή 21X21 

5ΤΕΜ 

7,76 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

5200121401884 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΕυΟΕΙΚΟΝ ΡΟΑΜ ΟΚΕ55ΙΝΘ 

Ι51ΑΝ0 20X20 

7,76 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

4049500255967 

ΡθΐΎΠ3ίθ3ηΊ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 20χ20ειτι 3τεμ. 

7,76 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

4049500267045 

ΡθΓηΐ3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο 20χ20ειτι ΙΟτεμ. 

7,76 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

5032749000268 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΡΟΑΜ ΑΌΗ ΑΩΠνΗΕΑΙ 20X20 

7,76 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

6224007257371 

Ε5ρυΐΎ13 

7,76 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->24X24 

4022495167118 

24χ24ογπ/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 

ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 24x24εκ 

9,72 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->7,5X7,5 

5708932480925 

Βΐ3ΐ3ΐη® επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό 7,5X7,5 εκ. 

1,63 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500283151 

ΡθΠ7Ί3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο δχδεηι ΙΟτεμ. 

1,85 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->9X14 

4046963527198 

Α5ΚΙΝΑ 1 ΚΑΝ5ΘΚΒΕΝ 1 ΒϋΚϋΕΚ 

9χ14ειτι(5τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 9χ14εκ(5τεμ) 

3,21 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5000223426736 

ΑίίΕΝ/ΥΝ δΑΟΚΙΙΜ 

5,82 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5000223441494 

Αϋ-ΕΝ/ΥΝ 5Α(:κυΜ 

5,82 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5708932480987 

Βΐ3ΐ3ίπ(Ρ) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό κόκκυγος 17Χ17εκ. 

5,82 € 
























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

4049500283090 

ΡθητίθίοΒΠΊ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 
Ιδχίδοιτι 3τεμ. 

5,82 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

4049500260343 

ΡθΓΤΠθ'ίοθΓη αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 
ΙδχΙδεηΊ ΙΟτεμ. 

5,82 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 20X20 

3546895508698 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ϋΚΟΟΤϋΙ. 

ΒΟΚϋΕΚ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20X20 

ΚΟΚΚΥΓΑ 

7,17 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

6224007257388 

Ρ(Ί3ΠΠ3ίθ3η7 ΟΟΙΤίίΟΓΐ 530Γ3Ι 

8,39 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

5708932431149 

ΒΪ3ΐ3ΐη(Ρ) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό κόκκυγος 23Χ23εκ. 

8,39 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500283106 

ΡθπτΊ3ίθ3Π7 αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 
22x220171 3τεμ. 

8,39 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500260374 

ΡθΓ(Π3ίθ3ηι αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο Ιερού οοττού 
22χ22οιπ ΙΟτεμ. 

8,39 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500283106 

ΡθΠ7ΐ3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 
22χ22οιτι 3τεμ. 

8,39 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17X18 

6224007257395 

Ρ(ΐ3Π713ίθ3(7Ί ΟΟΙΤίίΟΓΐ 00(103νθ 

5,81 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17X18 

4049500283113 

ΡθΠΊΐ3ίθ3Γη αφρώδες Επίθεμα 
αγκώνα φτέρνα 16,5χ18ογπ 

3τεμ. 

5,81 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 18,5X20,5 

5708932431163 

ΒΪ3ΐ3ΐη(Β) επίθεμα αφρώδες 
κολλητικό πτέρνας 19Χ20εκ. 

6,87 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 100&Γ ± 5% 

5024310905171 

ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 

ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 

\Λ/ΒΡ 10008 

12,90 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50§γ ± 5% 

5701780602013 

Οοηνθθπ(Κ) Οπΐΐο Ββιύϊθγ 
άμορφο επίθεμα 50 γρ. 

6,80 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50§γ ± 5% 

5701780601962 

Οοηνθθη(Κ) Ργοϊ30ϊ άμορφο 
επίθεμα 50 γρ. 

6,80 € 






















41920 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΣΠΡΕΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80ιτιΙ 

5213005760021 

ΚΙΡΑϋΕΚΜ 5ΡΚΑΥ 75 γπΙ 

27,06 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΣΠΡΕΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80ηιΙ 

8054953400167 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΠΠΕΙΟΥ 
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΕΙ_ΡIX/ 

ΒΙ05ΡΚΑΥ 75ΜΙ 

31,50 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 

20 §γ ± 5% 

5213005760007 

ΚΙΡΑΩΕΚΜ (ΙΚΕΑΜ 20§γ 

6,00 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 

20 §γ ± 5% 

8717249680017 

Ε-ΜΕ5ΙΤΡΑΝ ΟΙΝΤΜΕΝΤ 20& 

6,00 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
25 §γ ± 5% 

5200121400368 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΛΙΤΙΚΟ 

ΥΔΡΟΓΕΛΩΔΕΣ ΙΙΙΟΡϋΟΟΝ 

ΑΜΟΚΡΗΟΙΙ5 ΗΥϋΚΟΘΕΙ 

ϋΚΕ5$ΙΝΟ 25§ 

7,45 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 

4§γ ± 5% 

5060186991801 

(ΙΟΟίΤΗΕΚΜ 

3,40 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 

4§γ ± 5% 

5060186991788 

ΟΟΟίΤΗΕΚΜ 

3,40 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
50 §γ ± 5% 

4057248000107 

03ηΐΙ<άθητΐ3 Βυτη 3ηά ννουηά 

ΟίηΐηίθηΙ 50 γπΙ 

14,70 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
50 §γ ± 5% 

8717249680031 

Ε-ΜΕ5ΙΤΒΑΝ 50ΡΤ 50§γ 

14,70 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
50 §γ ± 5% 

8717249680024 

Ε-ΜΕ5ΙΤΒΑΝ ΟΙΝΤΜΕΝΤ 50βΓ 

14,70 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
50 §γ ± 5% 

8717755190482 

ΜθΙΙοχγ 50 §γ 

14,70 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
50 §γ ± 5% 

8717755190222 

53ηοδΙ<ΐη ΜθΙΙ3οΙθπτί ΡΙυ$50§Γ 

14,70 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 8 
§Γ ± 5% 

4049500635950 

Επίθεμα υδρογελώδες 

ΗγάΓ050Γ0 §θΙ 8§ 5τεμ. 

2,40 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41921 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

8056040400036 

ΚΑϋΙΟΟΕί ΡίίΙ5 

4,50 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

8058333510026 

Ο ΚΑΙ. ΡΑΤ0Η 

4,50 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΓ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑί ΡΑΤ0Η 

4,50 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑί ΡΑΤ0Η 

4,50 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑί ΡΑΤ0Η 

4,50 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

8059616060245 

ΗΥϋΚΟΜΕϋ ΟΕίΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ 

ΓΕΛΗ 15 ΟΚ 

4,50 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

4051276110012 

ΤΚΙΟΟ§θΙ 15§τ 

4,50 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

5200399200295 

5ΑΝΤΑΟΊν ΟΕί ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ 

ΓΕΛΗ 150 Κ 

4,50 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

5200399200134 

ΟΕΙΟίΑΙΚ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 

15ΜΙ 

4,50 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

768455901043 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΟυοόθΓ 

ΟΕί 150Κ 1 ΤΕ 

4,50 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

8056040400036 

ΚΑΟΙΟΟΕίΡίϋδ 

4,50 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

3546895015455 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΜΕ ΚΟΜΜΙ ΓΚΟΥΑΡ ΗΥϋΚΟΟΕί 

150Κ 

4,50 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15βΤ ± 5% 

6223003730925 

Κθ(Π3§θΙ 

4,50 € 





















41922 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

6223003736989 

ΟθνίάθβθΙ 

4,50 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

5708932268714 

ΡιιπΙοη(Κ) υδροτζέλ - άμορφο 
επίθεμα υδρογέλης 15γρ. 

4,50 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

4049500571609 

Επίθεμα υδρογελώδες 

ΗγάΓΟδΟΓό §θΙ 15§ ΙΟτεμ. 

4,50 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

5032749001760 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΗΥϋΚΟΟΕΕ ΑΟΊνΗΕΑί 150Κ 

4,50 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

4022495859181 

Α5ΚΙΝΑ ΘΕΕ 15§/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΜΟΡΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΛΗΣ 15§γ 

4,50 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

5213005760014 

5ΕΟΕΝ ΘΕΕ 

4,50 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
15 §γ ± 5% 

8717249680079 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ 50ΕΤ 15§γ 

4,50 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
30 §γ ± 5% 

5213005760038 

ΚΙΡΑϋΕΚΜ 0ΡΕΑΜ 

8,90 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
30 §γ ± 5% 

6223003730932 

ΚθπίθβθΙ 

8,90 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
30 §γ ± 5% 

6223003736996 

ΟθνΐάθβθΙ 

8,90 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 
30 §γ ± 5% 

8717755190055 

53Π05ΐ<ίη Οχγ 30§γ 

8,90 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461713 

ΑΕΕΕνΥΝ ΑΟ ΑϋΗΕδίνΕ 

1,79 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461652 

ΑΕΕΕΝ/ΥΝ ΑΟ ΑϋΗΕδίνΕ 

1,79 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41923 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223462222 

ΑίΙΕνΥΝ Α6 ΑϋΗΕ5ΐνΕ 

1,79 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455127177 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕί Ρ03ΠΊ Αβ ΑϋΗ 

ΙΟχΙΟείΓ) 10ΤΕΜ 

1,79 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

768455123100 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 
ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕΙ Ρ03ΠΊ Αβ 
ΑΟΗ12.5χ12.5αη 10ΤΕΜ 

2,79 € 

111 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

3546895093651 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

υΚΟΟΟΕΙΙΑΟ ΒΟΡϋΕΚ 13X13 

2,79 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932431187 

ΒΪ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ κολλητικό 12,5X12,5 εκ 

2,79 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932537933 

Βΐ3ΐ3ΐη® δίΝοοπθ Αβ αφρώδες 
επίθεμα σιλικόνης με Αβ 
κολλητικό 12,5x12,5 εκ. 

2,79 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

768455123148 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 
ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕΙ Ρθ3ΓΠ Αβ 
ΑΡΗ17.5χ17.5εη 10ΤΕΜ 

5,48 € 

115 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

5708932431200 

ΒΪ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ κολλητικό 18Χ18εκ. 

5,48 € 

116 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

5708932602365 

Βΐ3ΐ3ΐη® δΐΠεοηθ Αβ αφρώδες 
επίθεμα σιλικόνης με Αβ 
κολλητικό 17,5x17,5 εκ. 

5,48 € 

117 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

768455123179 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕΙ Ρθ3ΠΊ Αβ ΑϋΗ 21X21 
5ΤΕΜ 

7,89 € 

118 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 23X23 

5708932431286 

Βί3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ κόκκυγος κολλητικό 
23Χ23εκ. 

9,46 € 

119 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 19X20 

5708932431309 

Βΐ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ κολλητικό πτέρνας 
19Χ20εκ. 

6,79 € 

120 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

3546895049559 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ υΚ600ΕΙ_Ι_Α6 

10X12 

5,25 € 





















41924 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

121 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461836 

ΑΙΙΕΝ/ΥΝ ΑΟ ΝΟΝ ΑΩΗΕ5ΙΝ/Ε 

4,38 € 

122 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223462314 

ΑΙΙΕΝ/ΥΝ ΑΟ ΝΟΝ ΑΩΗΕ5ΙΝ/Ε 

4,38 € 

123 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461805 

ΑΙΙΕΝ/ΥΝ ΑΟ ΝΟΝ Α0ΗΕ5ΙΝ/Ε 

4,38 € 

124 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455123582 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 
ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΑΟΙΙΑΟΕί Ροθπί Αβ Νο ΑάΗ 
ΙΟοηιχΙΟοηι 10ΤΕΜ 

4,38 € 

125 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5708932431248 

Βΐ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ μη κολλητικό ΙΟχΙΟεκ. 

4,38 € 

126 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5708932478434 

Βΐ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ μη κολλητικό 10X20 εκ. 

8,75 € 

127 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895049573 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ υΚΟΟΟΕϋ,ΑΟ 

15X20 

13,13 € 

128 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

768455123636 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΑΟΙΙΑΟΕί. Ρθ3ΓΠ Αβ Νο ΑάΗ 

150171x150111 5ΤΕΜ 

9,84 € 

129 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932431224 

Βΐ3ΐ3ΐη® Αβ επίθεμα αφρώδες 
με Αβ μη κολλητικό 15Χ15εκ. 

9,84 € 

130 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

768455123674 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Αβ ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΑΟΙΙΑΟΕί Ρθ3ΓΠ Αβ Νο ΑάΗ 
20οιηχ20οηι 5ΤΕΜ 

17,50 € 

131 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223415853 

ΑίΙΕΝ/ΥΝ ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

6,76 € 

132 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223416775 

ΑίΙΕΝ/ΥΝ ΝΟΝ ΑϋΗΕ5ΐνΕ 

6,76 € 

133 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223415846 

ΑίΙΕΝ/ΥΝ ΝΟΝ ΑΡΗΕ5ΙΝ/Ε 

6,76 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41925 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

134 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223415631 

ΑΙ Ι Ε\/ΥΝ ΝΟΝ Α0ΗΕ5ΙΝ/Ε 

6,76 € 

135 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500255769 

ΡθΠΌ3ίθ3ΠΊ αφρώδες Επίθεμα 
10χ20αη 5τεμ. 

6,76 € 

136 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500266994 

Ρθπη3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 
10 χ20ογπ ΙΟτεμ. 

6,76 € 

137 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4046963182106 

Α5ΚΙΝΑ ΡΟΑΜ 
10χ20αη(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ 10χ20εκ(10τεμ) 

6,76 € 

138 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276140026 

ΤΚΙ6Θίθ3ηι 10x10 

3,38 € 

139 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455123353 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕΙ Ρ03ΓΠ Νο ΑάήΙΟΧΙΟ 

10ΤΕΜ 

3,38 € 

140 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121401921 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 

ϋΚΕ55ΙΝΘ ΙΟΧΙΟογπ 

3,38 € 

141 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365509009 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ 

ΙΟοηιχΙΟοηι (10 τεμάχια) 

3,38 € 

142 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6224000549992 

Ε5ρυηΐ3 

3,38 € 

143 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5708932430982 

Βί3ΐ3ΐη® επίθεμα αφρώδες μη 
κολλητικό 10X10 εκ. 

3,38 € 

144 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5708932431026 

Βΐ3ΐ3ΐη® Ιόυ επίθεμα αφρώδες 
με ιμπουπροφαίνη μη 
κολλητικό 10X10 εκ. 

3,38 € 

145 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500255721 

ΡθΠΤ)3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
ΙΟχΙΟογπ ΙΟτεμ. 

3,38 € 

146 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5032749000299 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ ΝΟΝ-ΑϋΗ 

ΑΟΤίνΗΕΑί 10X10 

3,38 € 





















41926 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

147 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4046963182083 

Α5ΚΙΝΑ ΡΟΑΜ 
10χ10οηι(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΙΟχΙΟεκ(ΙΟτεμ) 

3,38 € 

148 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500255721 

ΡθΓΓηθίοθηι αφρώδες Επίθεμα 
10x10ο: ιό ΙΟτεμ. 

3,38 € 

149 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12X12 

6926365509016 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ 
12 οιόχ12οιό (10 τεμάχια) 

4,86 € 

150 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 13X12 

3546895038997 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υΚΘΟΤυΐ ΑΒ5ΘΚΒ 13X12 

5,27 € 

151 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4051276140033 

ΤΚΙΘΟίοΒΙΌ 15x15 

7,60 € 

152 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4046963521943 

Α5ΚΙΝΑΤΚΑΝ5ΘΚΒΕΝΤ 
15Χ15οό/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 

ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15εκ 

7,60 € 

153 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

768455123407 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΩϋΑ6Εί Ροθιό Νο ΑόΡι15Χ15 

5ΤΕΜ 

7,60 € 

154 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5200121401938 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 

ϋΚΕ5$ΙΝΘ 15Χ15 οιό 

7,60 € 

155 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6926365509023 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ 
15 οιόχ15οιό (10 τεμάχια) 

7,60 € 

156 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6224007257340 

Εδρυηΐθ 

7,60 € 

157 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932431040 

Βί3ΐ3ΐη® Ιόυ επίθεμα αφρώδες 
με ιμπουπροφαίνη μη 
κολλητικό 15Χ15εκ. 

7,60 € 

158 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932431002 

Βΐ3ΐ3ΐη(Β) επίθεμα αφρώδες 
μη κολλητικό 15Χ15εκ. 

7,60 € 

159 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500266987 

ΡθΠΌ3ίθ3ΐΌ αφρώδες Επίθεμα 
15 χ15οιό ΙΟτεμ. 

7,60 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41927 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

160 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500255806 

ΡθππθίοθΠΊ αφρώδες Επίθεμα 
15χ15εηι 5τεμ. 

7,60 € 

161 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500255806 

ΡθητίθίοθΓη αφρώδες Επίθεμα 
15χ15εηι 5τεμ. 

7,60 € 

162 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5200121401860 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 

ϋΚΕ55ΙΝΘ 15Χ20αη 

10,13 € 

163 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895039017 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υΚΘΟΤΙ)Ι ΑΒ50ΡΒ 15X20 

10,13 € 

164 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 19X12 

5200121402065 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 

0ΚΕ55ΙΝΘ 19Χ12αη 

7,70 € 

165 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4046963521967 

Α5ΚΙΝΑΤΚΑΝ5ΘΒΒΕΝΤ 
20χ20αη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 20x20εκ 

13,51 € 

166 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

768455123445 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. 

ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕΙ Ρ03Π1 Νο Α0Η20Χ20 

5ΤΕΜ 

13,51 € 

167 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

6224007257401 

Ε$ρυιτΐ3 

13,51 € 

168 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5708932431064 

Βΐ3ΐ3ΐη(Β) Ιόυ επίθεμα αφρώδες 
με ιμπουπροφαίνη μη 
κολλητικό 20Χ20εκ. 

13,51 € 

169 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500255820 

ΡθΠΠ3ίθ3ΠΊ αφρώδες Επίθεμα 
20χ20ειτι 3τεμ. 

13,51 € 

170 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5032749000312 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ ΝΟΝ-ΑΘΗ 

ΑΟΤίνΗΕΑί 20X20 

13,51 € 

171 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500255820 

ΡθΠΤΊ3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 
20χ20οιό 3τεμ. 

13,51 € 

172 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500267007 

ΡθΠΠ3ίθ3Γη αφρώδες Επίθεμα 
20χ20εηι ΙΟτεμ. 

13,51 € 





















41928 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

173 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 

4049500283144 

ΡθΓΓΠθίοΒΓπ Κοιιηά αφρώδες 
Επίθεμα 6εηι ΙΟτεμ. 

0,95 € 

174 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 

4049500283144 

ΡθΓηΊ3ίθ3Γη Κουηό αφρώδες 
Επίθεμα 6εηι ΙΟτεμ. 

0,95 € 

175 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

6224007257357 

ΡΙΐ3πη3ίθ3ΐη 

2,16 € 

176 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ -> 11X12,5 

5200121404878 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 

ΐυΟΕυΟΟΝ ΗΕΕ10ΚΕ55ΙΝ6 

11X12.5οηι 

4,65 € 

177 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223476564 

ΑΙ Ι Ε\/ΥΝ 6ΕΝΤΙΕ ΒΟΚϋΕΚ 

4,53 € 

178 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223463977 

ΑίΙ-ΕΝ/ΥΝ <3ΕΝΤΙ Ε ΒΟΚϋΕΚ 

4,53 € 

179 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223463915 

Αϋ-ΕΝ/ΥΝ 6ΕΝΤΙΕ ΒΟΚΟΕΚ 

4,53 € 

180 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276141023 

ΤΚΙΘΟοοΙΙοίά Τθ3ΓΠ 10x10 

4,53 € 

181 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003735999 

ΡΗ3ΓΠΊ3ΡΟΓΘ υΐΐΓ3 θΧδΟΐΊ) 

4,53 € 

182 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780951432 

Βΐ3ΐ3ίη 5υρθΓ® επίθεμα 
υδροτριχοειδικό κολλητικό 

10X10 εκ. 

4,53 € 

183 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717755190406 

ΜθΙΙθάβιτη Ρ1υ5 ΤυΙΙθ 10x10 

4,53 € 

184 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680321 

1-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΝΕΤ 10X10 

4,53 € 

185 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680307 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΒΟΚΟΕΚ 10X10 

4,53 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41929 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

186 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680314 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΗΥϋΚΟ 10X10 

4,53 € 

187 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680208 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΤϋίίΕ 10X10 

4,53 € 

188 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

3546895037365 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί υτε βοκοεκ ιοχΐ 2 

4,74 € 

189 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

6223004861093 

Ρ1ΐ317713 ρΟΓΘ υΐΐΓ3 θΧ$ογ6 

5,90 € 

190 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

4049500736497 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΐΌΤ30 ΟοιτιίοιΤ 12,5 χ12,5ογπ 
3τεμ. 

5,90 € 

191 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

4049500736527 

Επιυεμα αφρωοες με 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
Ηγ0ΓθΤ30 ΟοηιίοΓΐ 12,5χ12,5οιτι 
ΙΟτεμ. 

5,90 € 

192 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

4049500834261 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
Ηγ0ΓθΤ3θ ΟοηιίοΓΐ 12,5χ12,5οπ7 
16τεμ. 

5,90 € 

193 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

3546895037389 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί είτε βοκρεκ ιθχ 20 

6,96 € 

194 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500833615 

Επιυεμα αφρωοες με 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΓθΤ3θ ΟοιτιίοΓΐ 10 χ20οπ 7 
ΙΟτεμ. 

6,96 € 

195 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6223003736002 

ΡΙΐ3ΙΊ713ρθΓΘ υΐΐΓ3 θΧ$ΟΓ0 

7,82 € 

196 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5701780951470 

ΒΪ313ΪΠ 5υρθΓ® επίθεμα 
υδροτριχοειδικό κολλητικό 

15Χ15εκ. 

7,82 € 

197 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500736589 

Επιοεμα αφρωοες με 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΓθΤ3θ ΟοιτιίοΓΐ 15χ15οιτι 
3τεμ. 

7,82 € 

198 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895037532 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί είτε βοκρεκ ΐ5Χ2θ 

9,09 € 





















41930 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

199 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

4049500736701 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤθε (ΖοΓηίοιΊ 15χ20οηι 
ΙΟτεμ. 

9,09 € 

200 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

4049500736671 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤθε ΟοΓπίοΓΐ 15χ20επι 
3τεμ. 

9,09 € 

201 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18,5 

4049500736824 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάτοΤθε Οοηεβνε 
18 χ18,5ογπ ΙΟτεμ. 

10,09 € 

202 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18,5 

4049500736794 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάτοΤθο 0οηο3νθ 
18x18,5 ογπ 3τεμ. 

10,09 € 

203 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18,5 

4049500736886 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγότοΤθε 5 θογ 3Ι Ιδχίδειη ΙΟτεμ. 

10,09 € 

204 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18,5 

4049500736855 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
Ηγ0ΓθΤ3ε $30Γ3ΐ Ιδχίδεηι 3τεμ. 

10,09 € 

205 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

6223003736019 

Ρΐΐ3ΠΤ13ρθΓΘ υΐΐΓ3 θΧδΟΐΦ 

11,12 € 

206 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5701780951494 

Βϊ3ΐ3ϊη δυρθΓ® επίθεμα 
υδροτριχοειδικό κολλητικό 
20Χ20εκ. 

11,12 € 

207 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500736732 

Επιυεμα αφρωοες με 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΓοΤθε ΟοηιίοΓΐ 20 χ20ογπ 
3τεμ. 

11,12 € 

208 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5X10 

3546895036313 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί ιιτε βοκωεκ 6,5χιο 

7,67 € 

209 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5X10 

4049500833585 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
Ηγ0ΓθΤ30 ΘΟΓΠίΟΓΐ 6,5Χ10θΙΤ) 
ΙΟτεμ. 

3,92 € 

210 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8,5X12 

8717755190086 

53Π05ΐ<ΐη Νθΐ 8,5x12 

4,62 € 

211 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

3546895036290 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί ι,ιτε βοκωεκ 8X8 

3,91 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41931 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

212 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500834230 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάτοΤθο ΟοιπίοΓΐ δΧδεηι 

16τεμ. 

3,91 € 

213 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500736374 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάτοΤθο ΟοΐΎΐίοΓΐ δΧδοτη ΙΟτεμ. 

3,91 € 

214 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X10 

4046963170363 

Α5ΚΙΝΑ 5ϋΜ ί.ίΕΑΚ 

9χ10θΓη/ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x10εκ 

4,08 € 

215 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X15 

4046963170394 

9χ15οηι/ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x15εκ 

5,31 € 

216 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X20 

4046963170769 

9χ20οηι/ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x20εκ 

6,26 € 

217 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X25 

4046963170752 

Α5ΚΙΝΑ 5ϋΓΙ Τ,ίΕΑΚ 

9χ25εηι/ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x25εκ 

7,72 € 

218 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X30 

4046963170455 

9χ30εηι/ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x30εκ 

8,18 € 

219 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 6,5X7 

4049500737494 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγότοΤθε 6 ογτί 

ΙΟτεμ. 

1,96 € 

220 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 6,5X7 

4049500737463 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγότοΤθο 6 οιύί 3τεμ. 

1,96 € 

221 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10,5X10,5 

3546895064460 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

υκοοαΕΑΝ 10X10 

4,75 € 

222 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500616744 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης ΖθΙυνΐΐ Ρ1υ5 
10χ20οπί ΙΟτεμ 

6,73 € 

223 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4052199250137 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάτοΤθε 10χ20οιτί 
ΙΟτεμ. 

6,73 € 

224 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500737067 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγότοΤθε 10χ20οιτι 
3τεμ. 

6,73 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

225 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4046964018152 

ΑδΚΐηΗ Α050Γ0+ 
10 χ20ογπ/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10χ20αη 

6,73 € 

226 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276190106 

ΤΚΙΟΟ ΡΗΜΒ 10x10 

4,31 € 

227 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276110104 

ΤΚΙΟΟρθά 3μιΐ3 10x10 

4,31 € 

228 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455125623 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟϋΑΟΕί ΕΧΤΚΑ ΙΟογτίΧΙΟογπ 10 

ΤΕΜ 

4,31 € 

229 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895085380 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυί ιοχιο 

4,31 € 

230 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003734374 

ΡΙΊ3ΠΠ3 ϋθΙΙγ Νθΐ 

4,31 € 

231 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003735982 

θΧοτό ρ3ά 

4,31 € 

232 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003737405 

θΧοιΦ ρ3ά ΑΙ§ΐ 

4,31 € 

233 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003734183 

ΡΐΊ3ΓηΊ3ρ3ά 03Γ0ΟΠ 

4,31 € 

234 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780951517 

Βΐ3ΐ3ΐη(Ρ) 5υρθΓ επίθεμα 
υδροτριχοειδικό μη κολλητικό 
10X10 εκ 

4,31 € 

235 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4046964018121 

ΑδΙ<ΐη3 Α050Γ0+ 
ΙΟχΙΟειτι/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΙΟχΙΟογπ 

4,31 € 

236 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4022495202123 

Α5ΚΙΝΑ ΡΑΩδΤΕΚΙΙ 

10x10ε πί/ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ 
ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 

10x10εκ 

4,31 € 

237 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500616706 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης ΖθΙυνΐΐ ΡΙιΐδ 
ΙΟχΙΟεπι ΙΟτεμ 

4,31 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41933 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

238 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

4049500737005 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάΓοΤθε ΙΟχΙΟογπ 
3τεμ. 

4,31 € 

239 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

4049500737036 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάΓθΤ3θ ΙΟχΙΟογπ 
ΙΟ τεμ. 

4,31 € 

240 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X15 

4049500737180 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγότοΤθε 
12,5x12,5001 ΙΟτεμ. 

6,46 € 

241 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X15 

4049500737159 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγότοΤθο 
12,5χ12,5οιη 3τεμ. 

6,46 € 

242 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X40 

3546895085403 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυ ι ιοχ4θ 

10,95 € 

243 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

768455125654 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΙΙΑΟΕί ΕΧΤΚΑ 15οοιΧ15οοι 5 

ΤΕΜ 

7,39 € 

244 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

5701780951555 

ΒΪ3Ϊ3Ϊ0 5υρθΓ® επίθεμα 
υδροτριχοειδικό μη κολλητικό 
15Χ15εκ. 

7,39 € 

245 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

4049500737241 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης Ηγ0ΓθΤ3θ 15χ15οοι 
3τεμ. 

7,39 € 

246 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

4052199241449 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγοΐΓθΤ3θ 15χ15οοι 
ΙΟτεμ. 

7,39 € 

247 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X20 

3546895085137 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

υκοοτυ ίΐ5Χ20 

9,09 € 

248 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X20 

3546895064477 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΙΙΚΟΟΟΙΕΑΝ 15X20 

9,09 € 

249 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X20 

4049500737364 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάΓθΤ3ε 15χ20εηι 
ΙΟτεμ. 

9,09 € 

250 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 20X20 

5701780951579 

Βΐ3ΐ3ΐπ 5υρθΓ® επίθεμα 
υδροτριχοειδικό μη κολλητικό 
20Χ20εκ. 

10,95 € 





















41934 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

251 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4052199250175 

ϋπισεμα αψρωοες με 

επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγότοΤθε ΟοιτιίοΓΐ 20χ20ατι 
ΙΟτεμ. 

10,95 € 

252 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500737395 

Επίθεμα αφρώδες με 
επίστρωση πλέγματος 
υδρογέλης ΗγάτοΤθε 20χ20εΐΎΊ 
3τεμ. 

10,95 € 

253 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X25 

4049500616829 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης Ζθΐυνΐΐ ΡΙυε 
20χ25ειτι ΙΟτεμ 

13,22 € 

254 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X40 

4049500616867 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης Ζθΐυνΐΐ ΡΙυε 
20x40οΓη 5τεμ 

18,90 € 

255 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X22 

7332430489401 

ΜθρΐΙθχ 21x22 (294410) 

12,65 € 

256 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

6223003736156 

θΧοιΦ ρθό οθνΐΐγ ΑΙ§ΐ 

2,58 € 

257 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X40 

3546895064439 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΙΙΚΘΟαΕΑΝ 5X40 

5,48 € 

258 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ 

ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

768455125609 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΩΙΙΑΟΕί ΕΧΤΚΑ 5οπιΧ5οηι 10 

ΤΕΜ 

1,08 € 

259 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
> 10X10,5 

5708932337953 

Ρήγ$ιοΐυΙΙθ(Κ) Α§ επίθεμα με 
αργυρούχο σουλφαδιαζίνη 

10X10 εκ. 

4,04 € 

260 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
> 10X10,5 

4049500271356 

Επίθεμα με άργυρο και 
υδροκολλοειδές ΑΐΓ3υΐΎΊ3η Α§ 
ΙΟΧΙΟοιτι 3τεμ 

4,04 € 

261 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
> 10X10,5 

4049500271363 

Επίθεμα με άργυρο και 
υδροκολλοειδές ΑΐΓ3υΐΎΊ3Π Α§ 
ΙΟΧΙΟογτί ΙΟτεμ 

4,04 € 

262 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>10X12 

3546895077019 

ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ϋΚΘΟΤϋί 

5Α6 10X12 

4,39 € 

263 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>15X15 

5708932337939 

Ρήγ$ΐοΐυΙΙθ(Κ) Α§ επίθεμα με 
αργυρούχο σουλφαδιαζίνη 
15Χ15εκ. 

4,84 € 























Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41935 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

264 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>15X20 

3546895077118 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΥΔΚυΚϋΛΛΕΙΔΕΣ 

ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΙΙΚΟΟΤυΐ 

5ΑΟ 15X20 

5,69 € 

265 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365509108 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΙΝΝΟΜΕϋ ΙΟειηχΙΟειη (10 
τεμάχια) 

5,52 € 

266 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895031349 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

11Κ6050ΚΒ5ΙΙΛ/ΕΚ 10X10 

5,52 € 

267 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

3546895031363 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΙΙΚ0050ΚΒ5ΙΙΛ/ΕΚ 10X20 

11,03 € 

268 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4039239541592 

Α5ΚΙΝΑ ΟΑΕΟΙΤΒΟί ΑΟ 
15χ15αη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 

ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 15x15εκ 

12,41 € 

269 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30 

6926365509085 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
ΙΝΝΟΜΕΩ 2αηχ30οιτι (10 
τεμάχια) 

4,14 € 

270 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30 

3546895031370 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

υΒ0Ο5ΟΒΒ 5ΙΙΛ/ΕΚ 2,5X30 

4,14 € 

271 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X44 

5708932265706 

Βΐ3ΐ3ΐη Α1βίη3ΐθ® Α§ αλγηνικό 
επίθεμα με άργυρο 3X44 εκ. 

7,28 € 

272 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

6926365509092 

ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 
ΙΝΝΟΜΕϋ 5 ογπχ5οπί (20 
τεμάχια) 

1,38 € 

273 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

3546895031332 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

υΚ0050ΚΒ5ΙΙΛ/ΕΚ5Χ5 

1,38 € 

274 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276120011 

ΤΚΙΟΟδΟΐΦ 10x10 

2,80 € 

275 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121402003 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙΙΙΟΡΙΙΟΟΝ 

Α10ΙΝΑΤΕ ϋΚΕ55ΙΝ0 10X10 

2,80 € 

276 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365500914 

ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΙΝΝΟΜΕϋ 
ΙΟεΓΠχΙΟοΓη (10 τεμάχια) 

2,80 € 





















41936 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

277 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895016636 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΙΙΚ0Ο5ΟΚΒ 10X10 

2,80 € 

278 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003734879 

ΡήθΓΓΠθ ΑΙβί 

2,80 € 

279 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780669160 

Βΐθΐθΐη ΑΙ§ίη3ΐθ® επίθεμα 
αλγηνικό μη κολλητικό 10X10 

εκ. 

2,80 € 

280 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500305198 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου 10Χ100Μ ΙΟτεμ. 

2,80 € 

281 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5032749000152 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟΤίνΗΕΑί 10X10 

2,80 € 

282 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4046963331443 

Α5ΚΙΝΑ50ΚΒ 

10χ10οηι(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙΟχΙΟεκ(ΙΟτεμ) 

2,80 € 

283 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

5200121402027 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙίΙΟΡϋΟΟΝ 

ΑίΟΙΝΑΤΕ ΟΚΕ55ΙΝΟ 10Χ15οιτι 

4,20 € 

284 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

768455111053 

ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐΐ05ΐ3ΐ 

10οιύιχ20οιπ 10 ΤΕΜ 

5,60 € 

285 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

3546895016704 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΙΙΚ0Ο5ΟΚΒ 10X20 

5,60 € 

286 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500993579 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου 10χ200Μ 5τεμ. 

5,60 € 

287 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5032749000220 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟΤίνΗΕΑί 10X20 

5,60 € 

288 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5701780016988 

Βί3ΐ3ΐη ΑΙ§ΐη3ΐθ® επίθεμα 
αλγηνικό μη κολλητικό 15Χ15εκ. 

6,30 € 

289 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4022495095787 

Α5ΚΙΝΑ50ΚΒ 

15χ15οηι(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΛΓΙΝΙΚΟ 15χ15εκ(15τεμ) 

6,30 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41937 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

290 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5200121402096 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙΙΙΟΡΙΙΟΟΝ 

ΑΙΟΙΝΑΤΕ ΩΚΕ55ΙΝΟ 15Χ15αη 

6,30 € 

291 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5200121402010 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΐυΟΡϋΟΟΝ 

ΑΙΟΙΝΑΤΕ ΩΚΕ55ΙΝΟ 15Χ20ογπ 

8,40 € 

292 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30,5 

5200121402034 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 

ίυΟΡυΟΟΝ ΑΙΟΙΝΑΤΕ ΘΚΕ55ΙΝΟ 
2,5Χ30οηι 

2,79 € 

293 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30,5 

5032749000398 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟΤΙΝ/ΗΕΑί 2,5X30 

2,79 € 

294 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7X34 

4051276120059 

ΤΚΙΟΟδοιΊ) Τ3Γηροη3άθ 2,7x34 

3,37 € 

295 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7X34 

4022495095794 

Α5ΚΙΝΑ 50ΚΒ 2.7χ34εΓη(10 
τεμ)/ΕΓΊΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ 
2,7χ34εκ(10 τεμ) 

3,37 € 

296 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

5000223425272 

ΑΙ.0Ι5ΙΤΕ Μ 

2,34 € 

297 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

5200121402041 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 

5τκιρ ιυορυοοΝ αεοινατε 

ΩΚΕ55ΙΝΟ 2Χ30οπί 

2,34 € 

298 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

4049500993616 

5θΓ03ΐ§οη επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου κορδόνι 1§Γ/30εηι 
3τεμ.(2οιτιΧ30οηι) 

2,34 € 

299 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

768455111022 

ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐΐ05ΐ3ΐ 
2 §γ (± 3x45 αη) ΚΟΡΕ5ΤΕΜ 

5,33 € 

300 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

5200121402126 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 

5τκιρ ιυορυοοΝ αεοινατε 

ϋΚΕ55ΙΝΟ 3Χ440Μ 

5,33 € 

301 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

5701780969932 

Βΐ3ΐ3ίη ΑΙ§ιη3ΐθ® αλγηνικό 
επίθεμα (κορδόνι) για κάλυψη 
κοιλοτήτων 3Χ44εκ. 

5,33 € 

302 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

5200121402058 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 

5ΤΚΙΡ ίϋΟΡΟΟΟΝ ΑΙΟΙΝΑΤΕ 

ϋΚΕ55ΙΝΟ 5Χ30 οπί 

5,50 € 





















41938 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

303 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

3546895082822 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΙΙΚ0Ο5ΟΚΒ 5X30 

5,50 € 

304 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

4049500954235 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου κορδόνι 2 £γ730ογπ 
(5Χ30ογπ) 5τεμ. 

5,50 € 

305 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

768455111039 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐΐ05ΐ3ΐ 

5001x5001 10 ΤΕΜ 

0,70 € 

306 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

6926365500907 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΙΝΝΟΜΕϋ 5 ογπχ5οιτί 
( 20 τεμάχια) 

0,70 € 

307 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

3546895016674 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΙΙΚ0Ο5ΟΚΒ 5X5 

0,70 € 

308 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

4049500305204 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου 5Χ50Μ ΙΟτεμ. 

0,70 € 

309 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

5032749000084 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟΤίνΗΕΑί 5X5 

0,70 € 

310 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

4049500305204 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλγινικού 
ασβεστίου 5Χ50Μ ΙΟτεμ. 

0,70 € 

311 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5X12 

768455111046 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐΐ05ΐ3ΐ 

7,5οπίχ12ογτί 10 ΤΕΜ 

2,52 € 

312 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895028325 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΙ 60ΡΙ ΑΟΙΙΕ Ρ 10X10 

1,77 € 

313 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500981842 

ΗγόΓοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
λεπτό προστασίας ΙΟχΙΟογπ 
ΙΟ τεμ. 

1,77 € 

314 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455901401 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ 

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ϋυοάβπη 

ΕΤΙΟεηιΧΙΟοΓη 10 ΤΕΜ 

1,77 € 

315 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5701780758574 

Ο)ηιίθθΙ(Κ) ΡΙυδ επίθεμα 
υδροκολλοειδές διαφανές 
κολλητικό 15Χ20εκ. 

5,32 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41939 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

316 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

3546895058391 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΙΘΟΡίΑΟΙΙΕ Ρ 15X15 

3,99 € 

317 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500981866 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
λεπτό προστασίας 15χ15οηι 

5τεμ. 

3,99 € 

318 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

768455901418 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ 

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ϋυοάθΠΎΐ ΕΤ15 ογπΧ15ογπ 10 ΤΕΜ 

3,99 € 

319 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

3546895058377 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑίΟΟΡίΑΟυΕΡ 20X20 

7,09 € 

320 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X7 

5701780758512 

ΟοητίθθΙ® Ρ1υ$ επίθεμα 
υδροκολλοειδές διαφανές 
κολλητικό 5X7 εκ. 

0,62 € 

321 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X14 

5701780758543 

ΟοιπίθθΙ® ΡΙυδ επίθεμα 
υδροκολλοειδές διαφανές 
κολλητικό 9Χ14εκ. 

2,23 € 

322 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

5200121401976 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΡυΟΟΝ 

ΜΕϋΙΟΑί ΗΥϋΡΟΟΕί ϋΚΕ5$ΙΝΟ 

ΙΟΧΙΟοιπ 

1,99 € 

323 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

768455038589 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΟυοάθΓΐηΙΟοηΊΧΙΟοΓη 5 ΤΕΜ 

1,99 € 

324 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

3546895028813 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΟΟΡίΑΟυΕ 

10X10 

1,99 € 

325 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

6223003730666 

ΡΙίθπτοοοΙΙ ίήίη 

1,99 € 

326 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

6223003732813 

ΡΗθιύπβοοΙΙ εοιηίοΓΐ ρΙυ5 

1,99 € 

327 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

5701780758307 

ΟοηιίθθΙ® ΡΙυδ επίθεμα 
υδροκολλοειδές με αλγηνικό 
κολλητικό 10X10 εκ. 

1,99 € 

328 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10X10 

4049500981774 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
επίθεμα ΙΟχΙΟοηι ΙΟτεμ. 

1,99 € 





















41940 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

329 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
15X15 

5200121402140 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΐυΟΡΙΚΟΝ 

ΜΕΘΙΟΑί ΗΥΘΚ06ΕΙ ϋΚΕ55ΙΝΟ 

15X15001 

4,47 € 

330 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

768455040162 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΟυοάθΓΠΐ 

15οπίΧ15ογτι 5 ΤΕΜ 

4,47 € 

331 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
15X15 

3546895058452 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΟΟΡίΑΟυΕ 

15X15 

4,47 € 

332 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
15X15 

6223003730680 

ΡΙΐ3ηΎΐ3θοΙΙ ΐήίη 

4,47 € 

333 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

6223003732820 

Ρή3ΓΙΎΊ30θΙΙ ΟΟΙΤίίΟΓΐ ρΙΐΙ5 

4,47 € 

334 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

5701780765701 

(ΙοηΊίθθΙ® ΡΙυδ επίθεμα 
υδροκολλοειδές με αλγηνικό 
κολλητικό 15X15 εκ. 

4,47 € 

335 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
15X15 

4049500981798 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
επίθεμα 15χ15οιτι 5τεμ. 

4,47 € 

336 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
20X20 

768455038527 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΟυοάθΓΓΤΐ20οιΤ)Χ20θΓη 3 ΤΕΜ 

7,95 € 

337 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
20X20 

3546895058438 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΟΟΡίΑΟυΕ 

20X20 

7,95 € 

338 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
20X20 

6223003732837 

ΡΙ13ΠΎ130ΟΙΙ οοιτιίοΓΐ ρΙυ5 

7,95 € 

339 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
20X20 

5701780758338 

(ΖοπΊίθθΙ® ΡΙυδ επίθεμα 
υδροκολλοειδές με αλγηνικό 
κολλητικό 20Χ20εκ. 

7,95 € 

340 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
20X20 

4049500981804 

ΗγότοεοΙΙ υδροκολλοειδές 
επίθεμα 20χ20οιη 5τεμ. 

7,95 € 

341 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
5X5 

4049500981750 

ΗγάΐΌοοΙΙ υδροκολλοειδές 
επίθεμα 5 χ5οπί ΙΟτεμ. 

0,50 € 





















Τεύχος Β' 3491/05.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


41941 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/ΤΕΜ 

(ΜΕΦΠΑ) 

342 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
7,4Χ4,4 

5200121401952 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΛΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ίϋΟΕυΟΟΝ 

ΜΕΟΙΟΑΙ ΗΥΟΚΟΟΕί ϋΚΕ5$ΙΝΟ 

7,4Χ4,4εΓΠ 

0,65 € 

343 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
7,5Χ7,5 

4049500981835 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
λεπτό προστασίας 7,5χ7,5οοι 
ΙΟτεμ. 

1,12 € 

344 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
7,5Χ7,5 

4049500981767 

ΗγόΓοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
επίθεμα 7,5χ7,5οοι ΙΟτεμ. 

1,12 € 

345 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
ΚΟΚΚΥΓΟΣ 12X18 

4049500981811 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές για 
το ιερό οστό12χ18οοι 5τεμ. 

4,29 € 

346 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
ΚΟΚΚΥΓΟΣ 14X16 

3546895058476 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΟΟΡίΑΟυΕ 

5Α0ΡΙΙΜ 14X16 ΚΟΚΚΥΓΑ 

4,45 € 

347 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
ΚΟΚΚΥΓΟΣ 18X20 

5701780702850 

ΟοοιίθθΙ(Ρ) Ρ1υ$ επίθεμα 
υδρ/δές με αλγηνικό κόκκυγος 
κολλητικό 18Χ20εκ. 

7,15 € 

348 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
ΠΤΕΡΝΑΣ 14X14 

3546895058490 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΙΟΟΡΙΑΟΙΙΕ 

ΒΟΡϋΕΚ 14X14 ΠΤΕΡΝΑΣ 

3,89 € 

349 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
ΠΤΕΡΝΑΣ 8X12 

4049500981828 

ΗγότοοοΙΙ υδροκολλοειδές 
αγκώνα φτέρνα 8x12001 ΙΟτεμ. 

1,91 € 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3491/05.10.2017 


ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) \Λ/θΐ3(Τΐ35ΐθΐ'.θΙ@θ1.9 | · 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 

























